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6 листопада Київ відзначає 64-ту річницю 
у визволення від німецьких окупантів 
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Під стінами 
Верховної Ради 
стояли танки 

Будинок Верховної Ради 
— один з небагатьох у цен¬ 
трі міста, якому вдалося 
пережити окупацію. З не¬ 
відомих причин закладена 
радянськими мінерами ви¬ 
бухівка не спрацювала... 

(Закінчення на 10-й стор.). 

На знімку: листопад 1943 
року. Бої за Київ. 

Фото ЦДКФФА ім. Пшеничного. 


НОВИНИ 


ВРОЖАЙ-2007 


Луганщина поставила 
«соняшниковий» рекорд 


Область зібрала най¬ 
більший валовий урожай 
соняшнику за свою майже 
70-річну історію. Станом 
на 1 листопада із наявних 
280 тисяч гектарів урожай 
зібрано з площі 275,4 тис. 
та, що становить 98 від¬ 
сотків. Як пояснили в го¬ 
ловному управлінні аг¬ 
ропромислового розвитку 
облдержадміністрації, 


збільшення виробництва 
соняшнику отримано не 
за рахунок розширення 
площ, а внаслідок зрос¬ 
тання на п’ять відсотків 
урожайності. Досягнута 
врожайність в регіоні вва¬ 
жається найвищою за ос¬ 
танні 12 років, а також є 
кращою серед дев’яти об¬ 
ластей степової зони Ук¬ 
раїни. Цього вдалося до¬ 


сягти за рахунок підви¬ 
щення рівня технологіч¬ 
ної дисципліни при виро¬ 
щуванні соняшнику, ви¬ 
користання інтенсивних 
гібридів вітчизняної і за¬ 
рубіжної селекції, збіль¬ 
шення обсягів внесення 
мінеральних добрив та ін¬ 
ших чинників, інформує 
наш луганський власкор 
Алла АНТІПОВА. 


Доступ до пам’ятника було суворо дозовано 


Проект «Одеса—Броди» 
обговорюють в Южному 

Сьогодні на морському нафтовому 
терміналі «Южний» триває засідання 
робочої групи, що обговорює подаль¬ 
ший розвиток нафтопроводу Одеса— 
Броди—Плоцьк, на основі рішень, 
прийнятих під час роботи Енергетично¬ 
го саміту у Вільнюсі. 

Для реалізації цих планів створено 
міжнародний консорціум «Сарматія». І 
головною темою зустрічі є обговорення 
установчого договору, регламенту діяль¬ 
ності компанії й терміни визначення 
технічного завдання на створення біз¬ 
нес-плану будівництва нафтопроводу. 
Передбачається, що найближчим часом 
відбудуться позачергові збори акціонерів 
«Сарматії» й буде оголошено тендер на 
вибір розробника ТЕО. 

Нагадаємо, метою будівництва ново¬ 
го трубопроводу для перекачування га¬ 
зу, договір про який підписали пред¬ 
ставники урядів і нафтових концернів 
Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі та 
України, є послаблення енергетичної 
залежності від Росії. Початок експлуа¬ 
тації нафтопроводу, що зв’яже узбереж¬ 
жя Каспійського та Балтійського морів, 
оминаючи територію Росії, запланова¬ 
но на 2011 рік. 

Бензин дорожчатиме, 
незважаючи на пропозицію 

Середні ціни на російську нафту для 
нафтопереробних заводів України у жов¬ 
тні зросли на 3,6 відсотка проти вересня. 

За інформацією Мінпаливенерго, на 
яку посилаються і російські агентства, 
середня вартість однієї тонни нафти 
зросла з 493 до 511 доларів СІЛА за 
тонну. Таке подорожчання зумовлене 
передусім зростанням світових цін на 
нафту і почасти — високим російським 
експортним митом. 

(Закінчення на 5-й стор.). 

■ У Чернігові біля будинку колишньо¬ 
го обласного управління НКВС відбув¬ 
ся мітинг-реквієм пам’яті жертв масо¬ 
вих політичних репресій 1937—1938 
років, інформує наш власкор Сергій 
ПАВЛЕНКО. 

■ 3 початку нинішнього року обсяги 
інвестицій у житлове будівництво на 
Миколаївщині зросли більш як на 60 
відсотків. 

■ Шебслинський ГПЗ за 10 місяців 
2007 року збільшив обсяг переробки 
нафти на 13% — до 842 тис. тонн. 


Як УНА-УНСО заважали 
Православному братству 

Міліція затримала в Києві в неділю 25 
чоловік, в основному — представників 
УНА-УНСО, які заважали колоні Правос¬ 
лавного братства пройти маршем до Ми¬ 
хайлівського собору. За словами заступни¬ 
ка голови УНА-УНСО Миколи Карп’юка, 
Православне братство проводило хід у 
зв’язку зі святкуванням у Росії Дня народ¬ 
ної єдності. В інтерв’ю журналістам ІСар- 
п’юк відзначив, що «російські структури 
побоялися проводити в Києві такий марш, 
бо знали, що одержать відсіч з боку наці- 
онал-патріотичних сил, тому використали 
клір, що сидить у Києво-Печерській лаврі 
(Українська православна церква в кано¬ 
нічній єдності з Московським патріарха¬ 
том)», повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

Як повідомили в центрі зв’язків із 
громадськістю головного управління 
МВС України в Києві, затриманих дос¬ 
тавили до Шевченківського райуправ- 
ління міліції. У відношенні декого буде 
складено адміністративні протоколи за 
дрібне хуліганство. В міліції уточнили, 
що влада Києва дозволила Православно¬ 
му братству проводити акцію в неділю. 

Об’єднання співвласників 
зими не бояться 

Шосте в цьому році об’єднання спів¬ 
власників багатоквартирного будинку 
«Олімп» зареєстровано рішенням викон¬ 
кому Дніпродзержинської міської ради. 
Відтепер і на житловому масиві Соцміс- 
та з населенням понад 10 тисяч з’явила¬ 
ся перша п’ятиповерхова «хрущовка» з 
власного самоорганізацією. Як повідоми¬ 
ли у прес-службі міськради «Голосу Ук¬ 
раїни», уже в трьох районах індустріаль¬ 
ного міста успішно діють понад 200 
структур органів місцевої самоорганіза¬ 
ції населення, серед них — сім об’єднань 
співвласників багатоквартирних будин¬ 
ків, де в п’ятьох — житло передали їм на 
баланс, повідомляє наш дніпропетров¬ 
ський власкор Михайло СКОРИК. 

Вовки напали на овець, 
а ведмідь — на корів 

Ці дві неординарні події сталися на 
Закарпатті. Напавши вночі на отару 
фермера із села Березників Свалявсько- 
го району, вовки загризли 270 овець та 
52 кози. Господарству завдано збитків 
майже на 100 тисяч гривень. А через 
день в урочищі Поланя телятиною захо¬ 
тів поласувати ведмідь. Два пастухи, що 
випасали стадо, вихопивши палаючі го¬ 
ловешки з ватри, прогнали клишоного¬ 
го. Проте одну телицю ведмідь роздер, 
повідомляє наш закарпатський кореспон¬ 
дент Іван ГУДЗОВАТИЙ. 


У столиці біля пам’ятника Лесю 
Курбасу відбувся мітинг і громадян¬ 
ська панахида по жертвах Великого 
терору 1937—1938 років. Мітинг, у 
якому взяв участь Президент України 
Віктор Ющенко, організували гро¬ 
мадські організації. На жаль, широ¬ 
кій громадськості підійти до пам’ят¬ 
ника і покласти квіти під час мітин¬ 
гу було практично неможливо. Охо¬ 


рона Президента України суворо до¬ 
зувала доступ до пам’ятника за заз¬ 
далегідь затвердженими списками. 
Навіть посвідчення журналіста не 
дало права присутності на мітингу. 
Можливо, сам Віктор Ющенко і не 
підозрює про такі суворі заходи сво¬ 
єї служби охорони? 

Андрій НЕСТЕРЕНКО. 

Фото автора. 





















ПОЛІТИКА 
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■ ПРИВІТАННЯ 

Михайлові ГЛАДІЮ — 55! 

Шановний 

Михайле Васильовичу! 

Щиро вітаємо Вас зі слав¬ 
ним ювілеєм — 55-річчям від 
дня народження! 

До святкової дати Ви прий¬ 
шли з вагомим доробком. 

В історії становлення еко¬ 
номіки Української держави 
Вам належить значний внесок 
як відомого науковця, академі¬ 
ка Української академії аграр¬ 
них наук, віце-прем’єр-мініс- 
тра — міністра агропромисло¬ 
вого комплексу України. Буду¬ 
чи народним депутатом Украї¬ 
ни четвертого і п’ятого скли¬ 
кань, очолюючи Комітет Верховної Ради з питань аг¬ 
рарної політики та земельних відносин, Ви дбали про 
вдосконалення законодавчої бази найважливішого сек¬ 
тора вітчизняної економіки, забезпечували продовольчу 
безпеку України. 

Бажаємо Вам мужності та наснаги у відповідальній 
науковій та державотворчій праці, нехай прийдешнє да¬ 
рує Вам почуття гордості за важливу і потрібну людям 
справу, якій Ви присвятили своє життя. 

Від щирого серця зичимо Вам міцного здоров’я та 
особистого щастя. Нехай збуваються всі Ваші мрії та 
задуми! 

Голова Верховної Ради України 
О. МОРОЗ; 

Перший заступник Голови Верховної Ради України 

А. МАРТИНЮК; 
керівник апарату Верховної Ради України 
_ В. ЗАЙЧУК. 

Кодекс етики 

та добропорядної поведінки 
посадовців 

місцевого самоврядування та обраних представни¬ 
ків громади Кам’янця-Подільського розробила й 
запропонувала на обговорення мешканцям міста 
робоча група під керівництвом заступника місько¬ 
го голови Олега Демчука. Кам’янець та ще чоти¬ 
ри міста — Тростянець, Славутич, Артемівськ і 
Вінницю — обрано експертами Ради Європи для 
участі в пілотному проекті зі створення, впровад¬ 
ження та моніторингу такого документа. 

Протягом цього тижня учасники проекту разом 
з експертами розглянуть пропозиції, що надійдуть 
від громадян у кожному з міст. Якщо кодекс під¬ 
тримають депутати, то міський голова та обранці 
громади присягатимуть на вірність Україні та гро¬ 
маді міста, а подарунки, отримані під час офіцій¬ 
них заходів, передаватимуть до комунальної влас¬ 
ності. Крім того, утримуватимуться від здобуття 
матеріальних і нематеріальних благ: нагород, 
звань, наукових ступенів, різних відзнак, якщо 
вони можуть бути визнані подякою чи винагоро¬ 
дою за відповідні дії чи бездіяльність посадовця. 
Цікаво також, що в містах, де почне діяти кодекс, 
для людей при владі буде запроваджено дрес-код, 
який має гармонувати з їхньою добропорядною 
поведінкою. 

За дотриманням норм етики наглядатиме спеці¬ 
ально створена громадська рада, до якої ввійдуть 
юристи, голови громадських організацій, пред¬ 
ставник прокуратури, професори вузів і голова 
депутатської комісії з питань етики. 

Віра ШПИЛЬОВА. 

Хмельницька область. 



Компартія закликає створити 
новий Комінтерн 

Компартія України готова виступити організа¬ 
тором підготовки і проведення установчої конфе¬ 
ренції зі створення нового Комінтерну. Таку про¬ 
позицію, як повідомляє прес-служба партії, вис¬ 
ловив другий секретар ЦК КПУ, народний депу¬ 
тат Ігор Алексєєв під час міжнародної зустрічі ко¬ 
муністичних і робітничих партій «90-та річниця 
Великої Жовтневої соціалістичної революції. Ак¬ 
туальність і життєвість її ідей. Комуністи в бо¬ 
ротьбі проти імперіалізму, за соціалізм», що 3—5 
листопада відбувалася в столиці Білорусі. Участь у 
зустрічі приймали представники 69 лівих партій із 
62 країн Європи, Африки, Азії, Америки та Ав¬ 
стралії. 

«В умовах глобалізації світового капіталу, нам, 
комуністам, всім істинно лівим силам, як повітря, 
необхідно підсилити процес інтернаціоналізації 
комуністичного і робітничого руху, процес інтер¬ 
націоналізації промислового, аграрного і «білоко- 
мірцевого» пролетаріату. Процес інтернаціоналіза¬ 
ції всіх людей найманої праці в боротьбі за свої 
права проти гноблення капіталу. Нам потрібен 
новий, сучасний Комінтерн», — констатував Ігор 
Алексєєв. 

У зв’язку з виключенням із списків вважати не¬ 
дійсним посвідчення помічника-консультанта на¬ 
родного депутата України Філіндаша Є. В. Сорокі- 
ної Вікторії Сергіївни за №425/19. 

Управління кадрів. 


Реєстрація народних депутатів 
триватиме до 16 листопада включно 



Учора Центральна виборча ко¬ 
місія продовжила реєстрацію на¬ 
родних депутатів від блоків Юлії 
Тимошенко та «Наша Україна— 

Народна самооборона», а також 
частини депутатів, обраних за 
списком КПУ. Водночас, як пові¬ 
домила секретар ЦВК Тетяна Лу- 
каш, до комісії досі не надійшли 
документи для реєстрації народ¬ 
них депутатів, обраних за спис¬ 
ком Партії регіонів і Блоку Лит¬ 
вина. За словами Тетяни Лукаш, 
до комісії також не надійшло 
жодної заяви про відмову від депутатського мандата, а 
також про продовження терміну подачі документів для 
їх реєстрації народним депутатом. Крім того, вона на¬ 
гадала, що відповідно до закону строк подачі докумен¬ 
тів для реєстрації народним депутатом спливає 16 лис¬ 
топада. 

Партія регіонів документи до Центральної виборчої 
комісії для реєстрації народних депутатів подасть лише 
тоді, коли ці документи будуть готові по всіх без винят¬ 
ку кандидатах. Про це повідомив 
представник ПР у ЦВК Владислав 
Забарський. «Ми хочемо, щоб усі 
народні депутати з першого по 
175-й номер були зареєстровані 
однією постановою ЦВК», — заз¬ 
начив він. Регіонал запевнив: 

«Партія регіонів подасть усі доку- 
іЖ -. менти в установлені законом стро- 
! І ки». Водночас він спростував при- 

I И\ які пушення, що партія може подати 

| І і. 4 Документи для реєстрації в остан- 
| | ній, відведений для цього день. 



сш та компромісів зможе реалізувати всі запропоновані 
ініціативи». До того ж, зауважив Жебрівський, «жодної 
офіційної відмови від депутатів нашого блоку підпису¬ 
ватися під угодою про створення демократичної коалі¬ 
ції з БЮТ не було. Коли депутати складуть присягу в 
новому парламенті, це питання буде вирішено остаточ¬ 
но». 

«Непроходження СПУ до Верховної Ради є результа¬ 
том системної кризи в партії». Такого висновку дійшли 
делегати XVII конференції київської міської організації 
Соцпартії. Пошуку винних у провалі виборчої кампанії 
Соцпартії, як повідомляє прес-служба партії, делегати 
конференції присвятили понад трьох годин. Найбільше 
критичних зауважень було зроблено на адресу секрета¬ 
ря політради СПУ Ярослава Мендуся, який керував на 
виборах рекламно-агітаційною кампанією партії. 

Перший секретар Львівського обласного комітету Ко¬ 
муністичної партії Олександр Калинюк вважає: те, що 
відбувається в Україні, інакше, як 
передумовою революції, назвати 
не можна. 

«Судячи з дій Президента, він 
категорично не хоче бачити лідер- 
ку БЮТ Юлію Тимошенко 
Прем’єр-міністром України», — 
зазначив він. «Лідер БЮТ, у свою 
чергу, не хоче обмежити свої апе¬ 
тити стосовно крісла прем’єра та 
узурпації влади з подальшим при¬ 
цілом на президентське крісло», 
— додав комуніст. 

«Це дає підстави обгрунтова¬ 
ним припущенням, що навесні 
2008 року в Україні відбудуться революційні зміни, а 
також позачергові президентські та парламентські ви¬ 
бори», і львівські комуністи до них вже готуються, — 
підсумував Олександр Калинюк. 



Член блоку «Наша Україна—Народна самооборона» 
Павло Жебрівський запевняє, що «немає жодних сумні¬ 
вів щодо створення коаліції демократичних сил у Вер¬ 
ховній Раді шостого скликання. Коаліція демократич¬ 
ної більшості однозначно буде міцною та ефективною, 
оскільки угода, яка буде підписана після складання 
присяги депутатами, пройшла вип¬ 
робування часом. Вона відпрацьо¬ 
вана ще в лютому минулого року», 

— повідомляє прес-служба блоку. 

Крім того, він звернув увагу на те, 
що «в парламенті європейських 
країн більшість інколи має незнач¬ 
ну, близько одного відсотка, пере¬ 
вагу над опозицією, і це не заважає 
конструктивній діяльності урядів 
цих країн». 

На думку Жебрівського, «демок¬ 
ратична коаліція — це той «колек¬ 
тивний розум», який в ході диску- 


Демократична коаліція з блоком «НУ—НС» фактич¬ 
но вже створена. На цьому наго¬ 
лосила лідер БЮТ Юлія Тимошен¬ 
ко. «Я переконана, що сьогодні всі 
шукають інтригу в створенні де¬ 
мократичної коаліції... Я, як лі- 
дерка блоку, кажу абсолютно 
впевнено: демократична коаліція 
є, і як тільки почне працювати 
парламент, демократична коаліція 
голосуватиме злагоджено, голос в 
голос», — зазначила вона. На її 
переконання, перевага у три голо¬ 
си є достатньою, щоб Верховна 
Рада та більшість повноцінно пра¬ 
цювали. 

Крім того, Юлія Тимошенко зізналася, що не думає 
про президентські вибори. «Я думаю про те, як наш 
блок та блок Ющенка виконає всі зобов’язання, які ми 
дали під час виборчої кампанії. Ми свої обіцянки на ві¬ 
тер не кидаємо», — констатувала вона. 




Без переможців 
і переможених 


Майже 45 відсотків рес¬ 
пондентів підтримують 
створення коаліції у Верхов¬ 
ній Раді за участю Блоку 
Юлії Тимошенко та Блоку 
«Наша Україна—Народна 
самооборона». 42,1 відсотка 
опитаних ставляться до цьо¬ 
го негативно. Такі дані навів 
учора на прес-конференції 
генеральний директор «ФОМ 
— Україна» Олександр Буха- 


лов (на знімку). Опитування 
проводилося з 18 по 28 жов¬ 
тня. Свої відповіді соціоло¬ 
гам надавали 2000 жителів 
усіх регіонів країни. 

У змаганні за посаду 
прем’єра лідирує Юлія Ти¬ 
мошенко, яка на півтора 
пункти (35 відсотків опиту¬ 
ваних) випереджає лідера 


Партії регіонів Віктора Яну- 
ковича. Близько чверті опи¬ 
таних Головою Верховної 
Ради хочуть бачити Володи¬ 
мира Литвина, тоді як кан¬ 
дидатуру В’ячеслава Кири- 
ленка («НУ—НС») підтри¬ 
мують 8,1 відсотка респон¬ 
дентів. 

Щодо оцінки дочасних 
парламентських виборів, то 
думки українців 

розділи¬ 
лися май¬ 
же порів¬ 
ну. Май¬ 
же 42 від- 
сотки 
респон¬ 
дентів за¬ 
доволені 
2 їхніми ре- 
ш зультата- 
ш ми і май- 
о же стіль- 
і ки само 
■Ц не задо- 
5 волені. 

< Лише 
|третина 
е опитаних 
вважає, 
що дочас¬ 
ні парламентські вибори да¬ 
ють змогу розв’язати полі¬ 
тичну кризу в країні. Нато¬ 
мість більше половини рес¬ 
пондентів має протилежну 
думку. Водночас третина 
співвітчизників побоюється, 
що політична ситуація в 
країні погіршиться. 

Сергій МЕЛЬНИК. 



«Народники» прагнуть 
мати власну позицію 


Ми можемо брати участь у 
створенні коаліції, але не у вход¬ 
женні до неї,— таку думку вис¬ 
ловив Володимир Литвин, висту¬ 
паючи на звітно-виборній кон¬ 
ференції Житомирської обласної 
організації Народної партії. 

«Якщо політики хочуть фор¬ 
мувати коаліцію, то вони повин¬ 
ні запросити людей, залучити їх 
до робочої групи, яка могла б 
сформулювати принципи, на 
яких базуватиметься коаліція», 
— уточнив він. За словами Воло¬ 
димира Литвина, він і його однопартійці «готові взяти 
участь у такій роботі передусім для того, щоб скориста¬ 
тися будь-якою можливістю задекларувати свої прин¬ 
ципи». Скажімо, Народна партія не може погодитися із 
закликами негайно перевести армію на контрактну 
службу («будемо мати потішне військо»), за два роки 
повернути знецінені заощадження (потрібно два річні 
бюджети), дозволити продаж землі (хочуть швидко ле¬ 
галізувати те, що вже нахапали). Натомість, констату¬ 
вав лідер партії, «нас закликають приєднатися до коа¬ 
ліції, тоді нам щось віддадуть, включаючи посаду Голо¬ 
ви Верховної Ради». 

Про причини висловився різко: всі сказані слова і 
підписані заяви в українському політикумі нічого не 
варті, бо в українській політиці пообіцяти і «кинути» — 
ознака найвищого пілотажу. Тому вважаю, продовжу¬ 
вав думку лідер Народної партії, що нам не потрібно 
брати участі в усіх цих політичних ігрищах, не бути гар¬ 
матним м’ясом, розмінною монетою, коли пани ску¬ 
буться, — інакше чуби будуть тріщати в нас. 

Тому наша позиція — проста й однозначна, — наго¬ 
лосив Володимир Литвин: потрібно заходити у парла¬ 
мент і починати працювати, адже люди не уповноважу¬ 
вали нас бути ні в коаліції, ні в опозиції, а те, що має¬ 
мо 20 депутатів від Блоку Литвина у Верховній Раді, дає 
одну перевагу — мати власну позицію. 

Олексій КАВУН. 



Житомир. 
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Потрібно заходити у парламент і починати працювати 







































ПОЛІТИКА 


ГОЛОС УКРАЇНИ ■ № 203 (4203) 


ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2007 


Людина, яка йде в політику, 
має бути кришталево чесною 


■ ТОЧКА ЗОРУ 

На запитання «Го¬ 
лосу України» відпові¬ 
дає Михайло НИЧІ- 
ПОР, директор шах¬ 
тоуправління імені 
Бажанова державного 
підприємства «Макі- 
їввугілля» (Донецька 
область). 

1. Яку коаліцію 
вдасться сформувати у 
новій Верховній Раді? 

2. Чи буде під час політичних 
домовленостей щодо утворення 
парламентської коаліції та роз¬ 
поділу посад розіграно так звану 
золоту акцію? 

3. Чи можливе створення ши¬ 
рокої коаліції? 

4. Чи почне роботу Верховна 
Рада? 

5. Чи стане Юлія Тимошенко 
Прем’єр-міністром? 

1. Гадаю, «помаранчева» ко¬ 
аліція навряд чи складеться. А 
можливо, буде. Але говорити 
про те, що будуть певні зру¬ 
шення, не стану. Демократич¬ 
на коаліція — це лише 228 го¬ 
лосів. Така хитка ситуація... 
Хоча, якщо будуть фахівці сво¬ 
єї справи, можливо, відчуємо 
зміни. Я вважаю, що людина, 
яка йде в політику, повинна 
бути кришталево чесною. Але 
в нас цього, на жаль, немає. 

На мій погляд, депутати ма¬ 
ють працювати, приймати за¬ 
кони, яких потребує суспіль¬ 
ство. Наприклад, досі не прий¬ 
нято закон про підняття прес¬ 
тижу шахтарської праці. Хоча 
він виносився на розгляд у 
першому читанні. Але остаточ¬ 
но не прийнятий, півроку 
втрачено. А ми потерпаємо. 
Проблема кадрів сьогодні — 


найболючіша для ву¬ 
гільних підприємств. 
Навіть на нашій шах¬ 
ті, де робітники ос¬ 
новних професій — 
гірничий робітник 
очисного вибою, 
прохідник — отриму¬ 
ють у середньому чо¬ 
тири тисячі гривень 
на місяць, ми відчу¬ 
ваємо нестачу персо¬ 
налу. Молодь не йде 
на шахту, тому що тут 
важкі умови праці. За такі умо¬ 
ви треба більше платити. 

2. Можливо, Володимир 
Литвин і грає певну роль, вис¬ 
тупає певним регулятором у 
розкладі політичних сил. Але 
навіть за умови, що він прис¬ 
тане до демократичної коалі¬ 
ції, голосів усе одно буде менш 
як 300. Загалом я не схвалюю 
нинішню виборчу систему за 
партійними списками. Треба 
повертати «мажоритарну», хоча 
б 50 на 50. 

3. Хотілося б, щоб коаліція 
була широка і щоб можна було 
вирішувати всі питання. Всі — 
це означає, щоб більшість на¬ 
лічувала понад 300 голосів. То¬ 
ді можна приймати нормальні 
закони. Сподіваюся, так має 
статися, але як воно повер¬ 
неться... Адже розбіжності є і в 
демократичному блоці, і в про¬ 
тилежному таборі. 

4. Гадаю, Верховна Рада 
розпочне роботу у відведений 
законом строк — через місяць 
після оприлюднення підсумків 
виборів. 

5. Питання складне. Не хочу 
коментувати. І взагалі, давайте 
менше говорити про політику. 
Виробництвом треба займатися. 

Записала Ліна КУЩ. 



■ САМОВРЯДУВАННЯ 

Танці навколо 

так можна назвати серіал, 

19-та сесія Івано-Франківської міської ради, що розпочалась у 
серпні, уже вдруге протягом двох тижнів не змогла продовжити 
свою роботу. Причиною, яка не дає їй зрушити з місця, є 13 крісел 
нового виконкому, що їх міський голова та депутатські фракції 
«Наша Україна» і БЮТ досі не змогли поділити між собою так, щоб 
і кози були цілі, і вовки ситі. 


Попри намагання міського голо¬ 
ви Віктора Анушкевичуса запустити 
цього разу сесійну машину, 20 заре¬ 
єстрованих депутатів із 60 для цього 
було вочевидь замало. Здається, це 
— всі штики, на які наразі може 
опертися міський голова. А з таким 
нечисленним військом перемагати 
своїх опонентів, якими віднедавна 
стали депутатські фракції «Наша Ук¬ 
раїна» та БЮТ, стає нереально. Цим 
фракціям, які становлять дві трети¬ 
ни депутатського корпусу, навіть не 
треба аж надто напружувати мізки, 
щоб осадити голову. їхнім членам 
достатньо елементарно не з’явитися 
на засідання, щоб голова відчув, за 
ким сила. Ще не так давно член 
УНП Віктор Анушкевичус знаходив 
собі чимало прихильників у цих 
фракціях і почувався на коні. Грунт 
з-під ніг вибив запроваджений на 
початку року для депутатів місцевих 
рад імперативний мандат, який осо¬ 
бисту волю депутата скував партій¬ 
ною дисципліною. Ті, хто намагався 
і далі брикатися й показувати свою 
незалежність, були покарані. Одного 
з нашоукраїнців навіть виключили з 
партійних лав. Та й БЮТ не церемо¬ 
нився з «відступниками», що кроку¬ 
вали не в ногу з однопартійцями. В 
результаті керівники фракцій отри¬ 
мали слухняне військо, якому 
невільно ступити ні кроку вліво чи 
вправо за рамки прийнятих рішень. 
А міському голові залишилася ос¬ 
новною опорою хіба що фракція 
УНП, яка нараховує 14 депутатів. 

Нова розстановка сил у депутат¬ 
ському корпусі надихнула НУ та 
БЮТ вимагати змін у складі викон¬ 
кому — як щодо кількості, так і що¬ 
до квот і персоналій. Голова мусив 
на це пристати. Практично уже мож¬ 
на вважати вирішеним питання, що 
в складі нового виконкому нарахову¬ 
ватиметься не 9, а 13 чоловік. Однак, 
на жаль, це й усе, в чому сторони на¬ 
разі дійшли якоїсь згоди. Судячи з 


заяв, що лунають то з одного, то з 
другого боку, питання розподілу квот 
і персональний склад залишаються 
каменем спотикання для учасників 
переговорного процесу. А сесія, де 
першим пунктом стоїть питання про 
затвердження нового складу вико¬ 
навчого комітету міської ради, без 
зняття цих суперечностей не може 
зрушити з місця. Ото й стоїть уже 
більш як два місяці, наче вкопана. 

Чого хочуть НУ і БЮТ? Вони 
вважають, що, відповідно до нових 
реалій, справедливим буде, коли у 
виконкомі «Наша Україна» матиме 
чотирьох представників, а БЮТ — 
трьох. Отож разом — семеро. За 
міським головою та фракцією УНП 
залишається шість місць. Нібито й 
немало. Однак сім чоловік із 13 оз¬ 
начає, що НУ і БЮТ, якщо їхні чіль- 
ники не поб’ють між собою горшки 
і вціліє їхній статус союзників, отри¬ 
мають у свої руки «контрольний па¬ 
кет». І вже неважливо, матиме місь¬ 
кий голова шість голосів чи п'ять, 
перевага при прийнятті рішень все 
одно буде не на його боці. 

Посада «весільного генерала», 
яка світить голові, аж ніяк його не 
тішить. Тому на світ він витяг свою 
арифметику. Під час виборів до міс¬ 
цевих рад, нагадує пан Анушкеви¬ 
чус, за фракції НУ та БЮТ сумарно 
проголосувало 60 тисяч виборців. 
Стільки ж (навіть на кілька сотень 
більше) виборців віддали свої голоси 
за Віктора Анушкевичуса. А коли 
так, то квота у міськвиконкомі місь¬ 
кого голови і квота цих двох разом 
узятих фракцій мали б бути приведе¬ 
ні у відповідність з голосами вибор¬ 
ців. Бо що таке міська рада? — запи¬ 
тує Анушкевичус. І сам відповідає: 
це депутати і міський голова. А ще 
повинна мати якусь квоту депутат¬ 
ська фракція УНП, за яку проголо¬ 
сувала 21 тисяча виборців. Навіть 
якщо вона буде представлена однією 


«Добровільно 
мандат не віддам!» 

Вінницька облрада не змогла 
позбавити депутата повноважень 
через механізм імперативного мандата 

«Не допускати в подальшому депутата Петра 
Слотюка до будь-якої роботи, пов’язаної з вико¬ 
нанням депутатських повноважень». Це — фраг¬ 
мент з листа вінницької обласної організації пар¬ 
тії «Батьківщина» на адресу голови облради Гри¬ 
горія Заболотного. Він надійшов напередодні 
чергової сесії облради. 

Після відкриття сесії керівник фракції БЮТ 
Юрій Мельник одразу запропонував застосувати 
процедуру імперативного мандата до названого 
депутата: «Пан Слотюк незаконно виконує 
обов’язки депутата облради, — зазначив він з три¬ 
буни. — Ми наполягаємо на його відсторонен¬ 
ні...» Одночасно лідер бютівців в облраді вніс ще 
одну пропозицію — всі питання у подальшому го¬ 
лосувати поіменно, у відкритому режимі, а не з 
допомогою електронної системи, як раніше. 

Це була перша спроба у Вінницькій облраді 
позбавити депутата повноважень через механізм 
імперативного мандата. Однак вона не знайшла 
підтримки, як і пропозиція про зміну порядку го¬ 
лосування. Тоді керівник бютівців Юрій Мельник 
повернув депутату від «Нашої України», голові 
Вінницької облдержадміністрації Олександру 
Домбровському папку з угодою про спільні дії між 
БЮТ та «Нашою Україною» і покинув сесійну за¬ 
лу. Так само вчинили ще вісім депутатів з їхньої 
фракції. Загалом бютівців в облраді 36. Десять де¬ 
путатів з різних причин були відсутні на сесії. 
Щоправда, керівник фракції повідомив, що вони 
теж підтримують його. А ті, хто вчинив інакше, за 
його словами, поставили себе поза фракцією. Піс¬ 
ля нових виборів до облради їх у списках БЮТ 
уже не буде, наголосив пан Мельник. 

Розкол у найбільшій фракції почався не тепер, а 
набагато раніше. Уже на другому зібранні новооб¬ 
раної облради її депутат Петро Слотюк, який прой¬ 
шов за списками БЮТ, разом з декількома одно¬ 
партійцями на знак незгоди з діями керівництва 
фракції вийшли з неї і утворили нову депутатську 
структуру під назвою «Демократична платформа 
ВО партії «Батьківщина». Ініціатором таких дій став 
П. Слотюк, науковець за фахом, голова постійної 
комісії облради з питань регіонального розвитку та 
євроінтеграції, обраний членом президії облради. 

— Добровільно я мандат не віддам, — каже 
він. — В..облраду мене делегувала не фракція, а 
виборці. їх я ніколи і ні в чому не підвів. 

Коментуючи дії бютівців на останній сесії, де¬ 
путати назвали їх деструктивними. Голова облра¬ 
ди Григорій Заболотний назвав імперативний 
мандат ярмом для депутата. 

Віктор СКРИПНИК. 

Вінницька область. 


■ БАЛАНС МІСЯЦЯ 

Жовтневий підсумок 
пережитого 

* За жовтневим прогнозом Мінекономіки, інфляція за 
підсумками року становитиме 11,6 відсотка. 

* Дніпропетровська трагедія — фатальна інерція 
тіньового переділу власності. 

* За рейтингом конкурентоспроможності ми ще по¬ 
даємо надії. 

Зростання на цінових стимуляторах 

У жовтні Мінекономіки покращило експрес-прогноз еконо¬ 
мічного зростання в 2007 році на один процентний пункт — до 
7 відсотків приросту валового національного продукту (ВВП). 
Водночас воно погіршило до 11,6 відсотка річний (грудень до 
грудня) прогноз інфляції. Це сталося на тлі вже звичної публіч¬ 
ної дискусії на тему «Хто винен?». 1 Нацбанк, і уряд, природ¬ 
но, апелювали до громадян, захищаючи власні мундири. Дехто 
згадував 2003-й, коли через подорожчання хліба раптом потра¬ 
пили під загрозу річні виміри і економічного зростання, і ін¬ 
фляції. Але паралелі неочевидні. Ми ще не мали помаранчевих 
і біло-синіх потрясінь. Долар по відношенню до інших валют 
ще не падав і, ясна річ, не тягнув за собою гривню. 

Тоді наші банки тільки мріяли про колосальні обсяги ва¬ 
лютних запозичень, які вони здійснили за останні два роки, 
а людям ще тільки належало відкрити для себе всі принади 
валютного кредитування. ВВП тоді сягнув 9,6 відсотка, а ін¬ 
фляція не перевищила 8,2 ще й тому, що нікому й на думку 
не спадало однією рукою покласти 17,5 мільярда гривень на 
підвищення заробітних плат і пенсій, а другою — запровади¬ 
ти держрегулювання хлібних цін, з тим щоб виграти вибори. 
Тепер усі ці приємні й неприємні сюрпризи вже позаду. У 
регіонах подорожчав хліб. І експрес-прогноз Мінекономіки 
видається свого роду підсумком пережитого. Влада зажадала 
свого роду допінг-контролю за інфляцією. 

Причини зростання цін у вересні-жовтні Перший віце- 
прем’єр-міністр Микола Азаров вбачає у подорожчанні енер¬ 
гоносіїв, падінні курсу американського долара, штучному пі¬ 
дігріванні інфляційних очікувань і зростанні середніх заробіт¬ 
них плат. Йому легко заперечити, бо ціни зростають швидше 
від зарплат у рази. У вересні, коли ціни пішли вгору, реальна 
зарплата знизилася проти серпня на 0,3 відсотка (вона зрос¬ 
тає майже удвічі повільніше, ніж торік). Поза тим Микола 
Азаров має рацію, бо зростання заробітних плат вже давно не¬ 
адекватне зростанню продуктивності праці. Улітку ми не по¬ 
бачили цінового послаблення головно через небажання бачи¬ 
ти штучність статзвітності промислового зростання і надмірні 
обсяги гривні, яка виходила в обіг, щойно Нацбанк викупо¬ 
вував на міжбанківському ринку американську валюту. А во¬ 
сени кількість товарів уже не задовольняла суспільство, бо ле¬ 
вову частку приросту валового продукту забезпечували неви¬ 
робничі складові — чисті податки, оптова і роздрібна торгів¬ 
ля, послуги тощо. Зазирнувши у платіжний баланс, ми зрозу¬ 
міли, що зростаємо здебільшого не завдяки реальному вироб¬ 
ництву товарів і послуг, а завдяки їх подорожчанню. 

(Закінчення на 7-й стор.) 


13 стільців — 

який триває у міській раді 


людиною, це вже дає перевагу голо¬ 
ві, бо УНП — його фракція. 

Але ні нашоукраїнці, ні бютівці 
не хочуть послуговуватися такою 
арифметикою, вигідною для голови, 
але не для них. Опоненти звинувачу¬ 
ють одне одного в непоступливості 
та обмінюються закликами до ком¬ 
промісу. Віктор Анушкевичус знову 
вдався до математичних підрахунків і 
на недавній прес-конференції оголо¬ 
сив журналістам, що уже зробив «80 
відсотків компромісних кроків на¬ 
зустріч опонентам». «Я погодився 
ввести до міськвиконкому чотирьох 
членів «Нашої України», — повідо¬ 
мив він. Міський голова готовий від¬ 
дати посаду свого першого заступни¬ 
ка та заступника з економічних пи¬ 
тань відповідно рухівцю Зіновію Фі- 
телю та членові «НУ—НС» Ярославу 
Яцишину. Однак інші кандидатури, 
запропоновані НУ, його не влашто¬ 
вують. Кажуть, що однією з них є 
Михайло Горчак, якого «Наша Укра¬ 
їна» буцімто має намір ввести до 
складу міськвиконкому на громад¬ 
ських засадах і до якого у Віктора 
Анушкевичуса давня неприязнь, що 
проявилася ще під час передвиборної 
боротьби за крісло градоначальника. 
Формальною зачіпкою, щоб змінити 
гравців за одним столом, стало те, 
що на два місця нашоукраїнці запро¬ 
понували лише дві кандидатури. Ме¬ 
не позбавляють права вибору, заявив 
Віктор Андрюсович. Дайте хоча б 
шість альтернативних кандидатур, 
звернувся він до НУ, але розширено¬ 
го списку, каже, і досі не отримав. 

З фракцією БЮТ свої тертя. Вік¬ 
тор Анушкевичус вважає, що їй дос¬ 
татньо двох представників, яких во¬ 
на вже має у виконкомі, а не трьох, 
на яких зараз претендує. Саме на 
«непримиренну (неконструктивну) 
позицію щодо більшого представ¬ 
ництва у виконавчому комітеті» го¬ 
лови фракції БЮТ Ярослава Бачку- 
ра міський голова поклав основну 
відповідальність за черговий зрив се¬ 
сії. За його словами, керівники 
фракцій БЮТ і «Наша Україна» не 
з’явилися на погоджувальну раду, 
яка могла розблокувати роботу сесії. 
У заяві міського голови перед жур¬ 
налістами, котрі чекали початку сесії 


більш як дві години, але діждалися 
лише його самого, Віктор Андрюсо¬ 
вич вкотре запевнив: він робить усе 
для налагодження конструктивної 
роботи міської ради, та друга сторо¬ 
на проводить переговорний процес 
тільки «мовою ультиматумів». 



Вже вкотре міський голова закли¬ 
кав лідерів політичних сил, пред¬ 
ставлених у міській раді, «відкинути 
власні амбіції та політичні інтереси», 
думати про громаду і зробити зі сво¬ 
го боку крок назустріч міському го¬ 
лові. Навіть повідомив, що готовий 
зробити за них цей крок назустріч 
собі — у список персонального скла¬ 
ду виконавчого комітету запропону¬ 
вав кандидатури голови правління 
ВАТ «Прикарпаттяобленерго» Олек¬ 
сандра Бубена та директора філії КБ 
«Приватбанк» Богдана Лесюка. 
Обидва є депутатами обласної ради, 
де відповідно входять до фракцій 
«Нашої України» та БЮТ, тож мог¬ 
ли б, на думку голови, зійти за пред¬ 
ставників цих політичних сил у місь¬ 
квиконкомі. Однак чи погодяться 
нашоукраїнці та бютівці на засватані 
без них кандидатури, хай навіть з їх¬ 
нього стану, зараз невідомо. Втім, 


певною відповіддю на це можна вва¬ 
жати сесію, котра так і не розпоча¬ 
лася. Тепер НУ і БЮТ повинні ду¬ 
мати, як відмовити цим кандидатам, 
або ж пристати на цю пропозицію, 
подавши її як компроміс зі свого бо¬ 
ку. В обох випадках міський голова 
не буде в програші. Якщо Олексан¬ 
дру Бубену та Богдану Лесюку, за 
спинами яких «Прикарпаттяобле¬ 
нерго» та «Приватбанк», відмовлять, 
керівники фракцій можуть нажити 
собі недоброзичливців в їхніх осо¬ 
бах. До того ж існує партійна дис¬ 
ципліна, і міські фракції теж можуть 
стати її заручниками, якщо ці поста¬ 
ті, хоч і позапартійні, знайдуть під¬ 
тримку на вищих щаблях відповідної 
партійної ієрархії. В усякому разі по¬ 
ява цих осіб у списку мера може зро¬ 
бити опонентів зговірливішими, на 
що, очевидно, й розраховує Віктор 
Анушкевичус. 

Та хоч би там що, але в одному 
він, безперечно, має рацію: основну 
відповідальність за все, що відбува¬ 
ється в місті, несе міський голова. 
Мати відповідальність і не мати ва¬ 
желів впливу на ситуацію, звісно, 
недобре. Найкраще ці важелі утри¬ 
мувати на грунті порозуміння з полі¬ 
тичними силами. Та, схоже, основні 
зусилля з обох боків спрямовані на 
те, хто кого перегне через коліно. 

Наступний випуск сесійного се¬ 
ріалу заплановано на 8 листопада. 
Однак сказати, що засідання відбу¬ 
деться за будь-якої погоди, наразі 
було б передчасно. Та й кримінальна 
справа «за фактом незаконного виді¬ 
лення з державної власності земель¬ 
ної ділянки площею 31 га» у селі 
Микитинцях для МЖК «Експрес- 
24», до порушення якої доклали рук 
фракції «Наша Україна» та БЮТ, 
стала викликом для міської влади. 
Вогонь роздмуханого протистояння 
добирається до крісел — і тих, на 
яких сидять, і тих, які мріють посіс¬ 
ти. Уже подали у відставку, за слова¬ 
ми міського голови, його перший 
заступник Володимир Швадчак, чиє 
прізвище пов’язують зі згаданою 
справою, та заступник з економіч¬ 
них питань Зінаїда Федорук. У сере¬ 
довищі нашоукраїнців подейкують 
про висловлення недовіри міському 
голові, а в лексиконі міського голо¬ 
ви з’явилося слово «референдум». 
Протистояння набирає обертів. Бит¬ 
ва за крісла, а по суті — за контроль 
над виконкомом, триває. 

Дарина НАЗАРЧУК. 

Івано-Франківськ. 

Мал. Василя ФЛЬОРКА. 


З 


БЮТ не церемонився з «відступниками», що крокували не в ногу з однопартійцями 
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Українські тележурналісти розпочинають 
кампанію «Не продаємося!», спрямовану 
на боротьбу із замовними матеріалами 
(Укрінформ) 


На сході України молокозаводи 
за жовтень знизили закупівельні ціни на 
молоко у приватних господарств (Укрінформ) 



Я у НОМЕР 


Закарпатці гинуть 
від вогняної стихії 

Закарпатська область. У селі Забрідь Хустського 
району під час пожежі загинув 56-річний господар бу¬ 
динку. Пожежа сталася близько опівночі, тому сусіди 
побачили полум’я не одразу. Як повідомили в центрі 
пропаганди головного управління МИС України в За¬ 
карпатській області, причиною нещасного випадку 
стала непогашена цигарка. 

А ввечері 4 листопада страшна звістка облетіла село 
Грушеве Тячівського району. Під час пожежі в приватно¬ 
му будинку загинули четверо мешканців: хлопчик і дів¬ 
чинка віком 2 та 4 рочки, а також їхні батько й дідусь. 
Матері та старшенької, 12-річної дівчинки, на той час 
удома не було — їх вигнали з хати захмілілі чоловіки. 

Розглядаються дві версії трагедії: порушення правил 
пічного опалення або гра дітей зі свічками. Будинок 
за хронічні борги перед енергетиками від електропос¬ 
тачання було відключено. Загалом, з початку року у 
вогні загинули 45 закарпатців. 

Іван ГУДЗОВАТИЙ. 


Подарували місту пісні 

Житомир. Чотирнадцять пісень про місто ввійшло до 
компакт-диска «Тобі, Житомире, даруємо пісні», котрий 
випустив дует «Червоне і чорне». 



Презентуючи його, викладач місцевого професійно¬ 
го ліцею харчових технологій Ярослав Теплий (на знім¬ 
ку), який співає в дуеті з дружиною Валентиною, заз¬ 
начив, що для них це справді мегапроект, адже вино¬ 
шувався багато років. Пісні різностильові й розрахова¬ 
ні на слухачів усіх поколінь. А записав і видав диск 
дует «Червоне і чорне» власним коштом. 

Олексій КАВУН. 

Фото автора. 


Почалися випробування АН-148 

Одеса. Протягом кількох тижнів проходитимуть 
випробування літака АН-148 стосовно посадки на 
Грунтових аеродромах. Спільний україно-російський 
проект, втілений у цьому літаку, затребуваний у кра¬ 
їнах СНД, а також в Африці, Латинській Америці, 
Азії. Він уже пройшов випробування на обмерзлих і 
мокрих злітно-посадочних смугах і показав чудові 
льотні та навігаційні якості. Передбачається, що АН- 
148 замінить на середніх і регіональних автотрасах 
літаки, побудовані ще за часів СРСР. 

В’ячеслав ВОРОНКОВ. 

Комбінат оновлено, 
тепер справа за м’ясом 

Хмельницька область. Після кількарічної перерви 
відновлює свою роботу Городоцький м’ясокомбінат. 
Провести ремонт та встановити обладнання взялись 
польські підприємці, котрі інвестували кошти у це 
виробництво. Ще до кінця року тут нададуть роботу 
півсотні мешканцям районного центру. Але най¬ 
більшою проблемою залишається сировина. Вироб¬ 
ники мають намір працювати не з імпортним, а з 
місцевим м’ясом, тому нині активно взялися за ук¬ 
ладання угоди із створення сировинної бази. 

Ірина КОЗАК. 

Шевченко прихистив... Леніна 

Сумська область. У Недригайлові пам’ятник Во¬ 
лодимиру Леніну перенесли з центру селища. Тепер 
він стоятиме біля меморіалу загиблих у роки Вели¬ 
кої Вітчизняної війни, що на вулиці... Тараса Шев¬ 
ченка. Ініціатором перенесення пам’ятника стала 
Українська православна церква Київського патріар¬ 
хату, а відповідне рішення було ухвалене на сесії 
Недригайлівської селищної ради. 

Владислав ЖМУРКОВ. 


Мораторій на 
бути чи 

Експерти земельного ринку звернулися до Верховної Ра¬ 
ди шостого скликання з проханням терміново прийняти за¬ 
кони «Про ринок земель» і «Про державний земельний ка¬ 
дастр». Таке рішення ухвалили на «круглому столі» «Ринок 
землі — реалії та перспективи», який нещодавно пройшов у 
Полтаві. 


Нагадаємо: парламент 
продовжив мораторій на 
купівлю-продаж землі сіль¬ 
ськогосподарського приз¬ 
начення до 1 січня 2008 ро¬ 
ку. Він може бути скасова¬ 
ний лише за умови прий¬ 
няття законів про держав¬ 
ний земельний кадастр і 
про ринок землі. І це варто 
зробити до 2008 року. 

— Якщо селяни й нада¬ 
лі за безцінь продаватимуть 
свої паї, то є ризик того, 
що Україна буде розділена 
на великі аграрні корпора¬ 
ції, котрі скуповують землі. 
Уже нині потужні інвесто¬ 
ри постійно збільшують 
площу своїх земель — що¬ 
річно на 10—15 тисяч паїв 
— і підвищують свою при¬ 
сутність на ринку землі, — 
каже начальник Головного 
управління земельних ре¬ 
сурсів у Полтавській об¬ 
ласті Григорій Шарій. 

Експерти вважають: мо¬ 
раторій шкідливий, тому 
що він не так стримує опе¬ 
рації з купівлі сільськогос¬ 


подарської землі, як по¬ 
роджує тіньовий ринок, 
передає УНІАН. 

Президент Віктор 
Ющенко назвав мораторій 
на продаж землі сільсько¬ 
господарського призначен¬ 
ня причиною корупції на 
земельному ринку. 

На думку глави держа¬ 
ви, зняття мораторію лікві¬ 
дувало б тіньові схеми при¬ 
ватизації земельних діля¬ 
нок і збільшило реальні до¬ 
ходи громадян, що володі¬ 
ють землею. 

Сьогодні середня ціна 
гектара землі в Україні ста¬ 
новить 10—12 тисяч гри¬ 
вень (береться сумарний 
п’ятирічний валовий дохід 
із земельної ділянки). Піс¬ 
ля скасування мораторію 
пропозиції на продаж сіль¬ 
ськогосподарських угідь 
перевищать попит на них, 
прогнозують фахівці. 

Керівник Всеукраїн¬ 
ської ліги сприяння роз¬ 
витку ринку землі Віктор 
Заяць висловився проти 


продаж землі: 
не бути 



будь-яких законодавчих 
обмежень на ринку землі, 
які пропонують запрова¬ 
дити замість мораторію. 

— Усі ці обмеження не¬ 
досконалі й можуть приз¬ 
вести до розвитку корпо¬ 
рацій, які й тепер володі¬ 
ють тисячами гектарів зем¬ 
лі. Необхідно деталізувати, 
де ринок, а де управління 
державною власністю, — 
вважає Віктор Заяць. 


За його словами, через 
мораторій реальна орендна 
плата за землю з 2000 року 
зменшилася в 2,5 разу. 
Нині доступно для ринку 
землі щонайбільше 2,5 від¬ 
сотка земельного фонду 
України. А близько 70 від¬ 
сотків землі приватизовано 
потужними підприємства- 
ми-корпораціями. 

Ольга ВІТЕР. 

Мал. Олексія 
КУСТОВСЬКОГО. 


Причина високого травматизму 
захована у глибині донецьких шахт 


На іванофранківців 
чекає новорічний сюрприз 

З 1 січня наступного року «Івано- 
Франківськтеплокомуненерго» має на¬ 
мір збільшити тарифи на теплопоста¬ 
чання. Директор підприємства Арсен 
Блащук повідомив, що відповідні про¬ 
позиції вже готові на розгляд сесії місь¬ 
кої ради. За словами пана Благцука, 
підприємство йде на цей крок, щоб 
зменшити свою заборгованість за опла¬ 
ту газу, що наразі становить понад 3,7 
млн. гривень. У свою чергу громадяни, 
сказав він, заборгували тепловикам за¬ 
галом 18 млн. гривень. Однак якщо на¬ 
селення не повністю розраховується за 
газ за нинішніми тарифами, то чи буде 
воно це робити, коли тарифи зростуть? 
Чи не станеться так, що ті, хто завжди 
справно розраховується за газ, нести¬ 
муть тепер важчий вантаж? 

Дарина НАЗАРЧУК. 


Головною причиною виробничо¬ 
го травматизму на українських шах¬ 
тах є складні гірничо-геологічні 
умови. Такий висновок оприлюдни¬ 
ли вчені з Гірничого інституту шта¬ 
ту Кентуккі (США), які відвідали 
Донецьку область у рамках програ¬ 
ми шахтної безпеки. Протягом 
трьох днів гості відвідали кілька ву¬ 
гільних підприємств. Крім того, во¬ 
ни проаналізували акти виробничо¬ 
го травматизму. На думку професо¬ 
ра інституту Джо Соттайла, саме ве¬ 
лика глибина, на якій видобувають 
вугілля, спричинює нещасні випад¬ 
ки зі смертельними наслідками. 
Другим чинником небезпеки вчені 
назвали обвали вугілля і породи, 
третім — підйомні механізми. Аме¬ 
риканці збираються виробити реко¬ 


мендації з уникнення нещасних ви¬ 
падків на виробництві. Водночас, за 
словами заступника голови 
Держпромгірнагляду України Ген- 
надія Суслова, статистика свідчить, 
що перше місце серед причин смер¬ 
тельного травматизму посідають об¬ 
вали вугілля і породи, а друге — не¬ 
щасні випадки на шахтному тран¬ 
спорті. Вибухи метану і вугільного 
пилу — на п’ятому місці. Один із 
факторів, який спричиняє нещасні 
випадки, — вживання робітниками 
горілчаних напоїв. Нагадаю, що 
спільний проект України і США 
«Підвищення безпеки праці на ву¬ 
гільних підприємствах України» 
здійснюється з 2000 року і фінансу¬ 
ється міністерством праці США. 

Ліна КУЩ. 


Я ФОТОФАКТ 

Знані люди авіаційної галузі — В’ячеслав Первак, Аркадій Хроненко, Дмитро 
Матвієнко та Олександр Музиченко (зліва направо) — зустрілися на урочистому 
зібранні з нагоди 10-річчя створення Державного підприємства Міноборони Ук¬ 
раїни «Українська авіаційна транспортна компанія». 

Фото Олександра КЛИМЕНКА. 



Мільярд 
на пенсії 

Станом на 2 листопада 
управління Пенсійного 
фонду в Рівненській облас¬ 
ті вперше за період діяль¬ 
ності забезпечило надход¬ 
ження власних коштів до 
пенсійного бюджету в сумі 
мільярда гривень. Про це 
повідомила прес-служба 
ОДА. До кінця року очіку¬ 
ється поповнити його ще 
250 мільйонами гривень. 
Усі кошти цільовим приз¬ 
наченням спрямовуються 
на виплату пенсій і грошо¬ 
вої допомоги пенсіонерам 
Рівненщини. Найбільший 
внесок у поповнення пен¬ 
сійної скарбниці зробили 
колективи відокремленого 
підрозділу «Рівненська 
АЕС» НАЕК «Енергоатом», 
ремонтно-будівельного 
управління філії «Магіс¬ 
тральні нафтопроводи 
«Дружба», Здолбунівського 
локомотивного депо, ВАТ 
«Рівнеазот» та інші. 

Олександра ЮРКОВА. 
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Бензин дорожчатиме, 
незважаючи на пропозицію 


(Початок на 1-й стор.). 

Очевидно, що ці та інші, не 
менш важливі, чинники справ¬ 
лятимуть найближчим часом 
вплив і на цінову динаміку роз¬ 
дрібного ринку нафтопродуктів. 

Станом на ЗО жовтня ц. р. на 
вітчизняні НПЗ та газоперероб- 
ні підприємства надійшло 11,9 
мільйона тонн нафти (3,1 млн. 
тонн — власного видобутку, 8,8 
млн. тонн — з РФ). За цей час 
НПЗ та ГПЗ перероблено 12 
мільйонів тонн нафти з газовим 
конденсатом (на 200 тисяч тонн 
більше, ніж за відповідний пе¬ 
ріод минулого року). Виробле¬ 
но 3,6 мільйона тонн бензину 
(на 300 тисяч тонн більше, ніж 


за 10 місяців минулоріч), 3,6 
мільйона тонн дизпального (на 
100 тисяч тонн більше, ніж за 
10 місяців минулоріч), 2,9 міль¬ 
йона тонн мастила (стільки са-2 
мо і торік). Однак на цілкомш 
прийнятну пропозицію нафтоп- ш 
родуктів цієї осені впливатиме у 
падіння американського долара^ 
на світовому ринку і корпора- | 
тивний конфлікт на Кремен-^ 
луцькому НПЗ, який призвів до ° 
скорочення поставок російської <§. 
нафти. Тож не виключено, що 
до кінця року бензин на авто¬ 
заправках подорожчає у серед¬ 
ньому на 10—15 відсотків. 

Людмила ШАПОВАЛОВА. 


■ ФОТОФАКТ 



Діти та відомі митці своїми малюнками на паркані будмайданчика 
підтримали акцію протесту проти зведення багатоповерхівки на розі 
Пейзажної алеї та Десятинного провулку у столиці. 


«Недоношена» фармація 


Стартує 
«Книжковий 
світ-2007 » 

Днями у столиці стартує деся¬ 
тий Київський міжнародний книж¬ 
ковий ярмарок «Книжковий світ- 
2007». Цього року його проведення 
приурочене до двох подій — 100-річ- 
чя від дня народження Олега Оль- 
жича та Дня української писемнос¬ 
ті та мови. 

Цього разу на виставці не буде 
дня дитячої книги. Уперше замість 
нього планують провести Благо¬ 
дійний день дитячої книги. У чому 
полягає різниця, спробував пояс¬ 
нити організатор ярмарку: 

— Ми сьогодні готові спонсо¬ 
рувати, — каже Едвін Задорож- 
ний, генеральний директор ПП 
«Медвін», — усі школи-інтернати 
Києва та Київської області, аби 
надати можливість дітям приїхати 
на виставку. Також організовуємо 
для них благодійний збір книг. 
Ми пропонуємо безплатно взяти 
участь у виставці, а натомість на¬ 
дати нам книжки. Робимо це 
вперше і щиро сподіваємося, що 
у нас усе вийде. Розпочнеться яр¬ 
марок 8 листопада об 11 годині у 
приміщенні експоцентру «Спор¬ 
тивний» Національного універси¬ 
тету фізичного виховання та 
спорту. На більш як 200 стендах 
будуть представлені книжки різ¬ 
номанітних тематик: дитяча літе¬ 
ратура, шкільні підручники, ви¬ 
дання класиків та сучасних пись¬ 
менників, технічна, спеціалізова¬ 
на література. Триватиме виставка 
до 11 листопада. Вхід вільний. 
Тож у всіх охочих є неповні чоти¬ 
ри дні, щоб зануритися у світ ук¬ 
раїнської книги. 

Тетяна ГРАДОБЛЯНСЬКА. 


Рада захисту прав та безпеки 
пацієнтів закликає владу заборо¬ 
нити всю серію вітчизняного 
препарату «Сукрим», що допо¬ 
магає «розгорнути» легені недо¬ 
ношених немовлят і попередити 
захворювання дихальних систем. 
Експерти запевняють: замість 
лікувати, «Сукрим» «труїть но¬ 
вонароджених і містить інфек¬ 
цію». Утім, назвати, яку саме, 
поки що не беруться. 

— Технологія виготовлення 
препарату передбачає дотри¬ 
мання стерильності, а дослід¬ 
ження якості показали, що дея¬ 
кі серії лікарського препарату 
виявилися нестерильними, вве¬ 
дення такого «зілля» в ослабле¬ 
ний організм дитини за своєю 
дією подібне до ін’єкції отрути, 

Пам’яті земляків- 
заробітчан 

В Івано-Франківську збира¬ 
ються спорудити каплицю-ме- 
моріал загиблим та зниклим 
безвісти землякам-заробітча¬ 
нам. Про це йдеться у програ¬ 
мі захисту прав трудових міг¬ 
рантів та їхніх сімей «Я в Укра¬ 
їну повернусь», яку запропону¬ 
вало Івано-Франківське гро¬ 
мадське об’єднання «Бюро з 
прав людини». Місце для кап¬ 
лиці пропонують на Привок¬ 
зальній площі, звідки в далеку 
дорогу вирушають заробітчани. 

За кордоном нині, за деякими 
оцінками, працює понад 300 
тисяч прикарпатців. Це більше, 
ніж сьогодні проживає в облас¬ 
ному центрі. Найбільше заро¬ 
бітчан зосереджено в Італії, 
Португалії та Росії. 

Вл. інф. 


— розповів на прес-конферен¬ 
ції в Києві віце-президент Все¬ 
української ради захисту прав 
та безпеки пацієнтів Віктор 
Сердюк. 

За його словами, шанси ви¬ 
жити у дитини, що отримала 
дозу інфекції, дуже сумнівні. У 
свою чергу, розробники препа¬ 
рату доводять, що він безпеч¬ 
ний та ще й ефективний. 

— За ті роки, що виготовля¬ 
ється «Сукрим», було вилікува- 
но більше 8 з половиною тисяч 
немовлят, поставлено 14 тисяч 
ампул, при цьому летальність 
від дистрес-синдрому, проти 
якого і працює «Сукрим», зни¬ 
зилася на 15 відсотків, — запев¬ 
нив автор і розробник препара¬ 
ту Олександр Загорулько. 


З’ясувати, хто правий, взя¬ 
лася Державна інспекція з 
контролю якості лікарських 
засобів МОЗ. Препарат від¬ 
правили на довивчення, після 
перевірки, обіцяють, опри¬ 
люднять висновки і постанов¬ 
лять, чи вилучати «Сукрим» з 
ужитку. 

Наталія ОВДІЄНКО. 

Р. 8. 

На думку спеціалістів, такі 
скандали з лікарськими препа¬ 
ратами — результат нечис- 
топлотної конкуренції деяких 
фармвиробників під час прове¬ 
дення тендерних закупок. При 
цьому бізнес-інтереси компанії 
ставляться вище від здоров ’я 
пацієнтів. 


Духовний центр вірмен 
поєднається з Кам’янцем 

Резиденція вірменського духовен¬ 
ства, древнє місто Ечміадзин готове 
стати побратимом Кам’янця-Поділь¬ 
ського. Про це заявив Надзвичайний 
і Повноважний Посол Республіки 
Вірменія в Україні та Молдові Армен 
Хачатрян, котрий побував на Хмель¬ 
ниччині, щоб узяти участь в урочис¬ 
тостях з нагоди 10-річчя утворення 
вірменської громади в області. 

Насправді ж Поділля стало другою 
батьківщиною для вірмен ще в XII- 
XIII століттях, коли вони знайшли 
тут захист від навали турків і татар. 
Згодом утворили в Кам’янці-Поділь¬ 
ському власний магістрат. З утвер¬ 
дженням незалежності України гро¬ 
мада відродила на Хмельниччині 
свої національні товариства. 

Віра ШПИЛЬОВА. 

Хмельницька область. 


Кіровоградські 
школярі вирушають 
за кордон 

Три групи дітей відвідають у 
листопаді Польщу, а ще одна — 
Росію. Про це повідомила на¬ 
чальник управління освіти Кіро¬ 
воградської міськради Лариса 
Костенко. Учні гімназії імені Та¬ 
раса Шевченка побувають у місті 
Катовіце. Вихованці школи-ін- 
тернату познайомляться зі своїми 
однолітками з польських дитячих 
будинків, а учні гімназії № 9 від¬ 
відають гімназію імені Лукаша 
Горніцького міста Освєнцім. У 
Санкт-Петербурзі маленькі ар¬ 
тисти зразкового хореографічно¬ 
го ансамблю «Надія» ЗОШ № 18 
візьмуть участь у фестивалі-кон- 
курсі «Петербургская осень». 

Петро МЕЛЬНИК. 


Херсонські корабели спустили на воду 
чергове судно для норвезьких замовників 



На Херсонському 
суднобудівному заводі 
відбулися урочистості з 
нагоди спуску нового 
судна (на знімку). Йо¬ 
го виготовили на за¬ 
мовлення норвезької 
компанії, котра вже 
тривалий час співпра¬ 
цює з херсонськими 
корабелами. Нове суд¬ 
но призначене для ук¬ 
ладання якорів буро¬ 
вих платформ, що до¬ 
бувають нафту на 
морському шельфі. 
Тепер його відбукси¬ 
рують до Норвегії, де 
«начинять» необхід¬ 
ним обладнанням. 
Вартість проекту — 
п’ять мільйонів дола¬ 
рів. 


Алла БРУСИЛОВА. 
Фото автора. 


Видача злочинців 
може тривати роками 

Сьогодні у Києві завертається 
міжнародна конференція з екстради¬ 
ції, організована Радою Європи. Для 
України це питання актуальне. У 
контексті хоча б повернення на 
батьківщину нещодавно затриманого 
у Швейцарії керівника компанії «Елі¬ 
та-центр» Олександра Волконського. 
Щоправда, європейські юристи, 
прокурори та поліцейські, які приї¬ 
хали до Києва, зізналися, що проко¬ 
ментувати екстрадицію пана Вол¬ 
конського не можуть, оскільки мета 
конференції інша — поділитися дос¬ 
відом видачі злочинців. 

Зокрема, керівник проекту Ради 
Європи з розвитку кримінального 
права в Україні Саймон Ріджис роз¬ 
повів, що у Євросоюзі діє досить 
ефективний механізм затримки та 
видачі злочинців під назвою євро¬ 
пейський ордер на арешт. Він пе¬ 
редбачає видачу затриманих у період 
від 10 до 90 днів. Однак цей меха¬ 
нізм працює лише на території ЄС. 
З іншими країнами, зокрема, і з Ук¬ 
раїною, обмін злочинцями поки що 
може тривати роками. 

Тетяна ПАСОВА. 


Ш СВІТ КОРОТКО 

РОСІЯ 

Число жертв 
може зрости 

Сьогодні в Тульській об¬ 
ласті жалоба. Напередодні 
там згорів будинок преста¬ 
рілих. На момент, коли вер¬ 
стався номер, було відомо 
про 31 загиблого. Але роз¬ 
бирання завалів тривало, 
тож число жертв може зрос¬ 
ти. У момент загоряння у 
приміщенні знаходилося 
майже 300 людей, включаю¬ 
чи обслуговуючий персонал. 
Оскільки будинок-інтернат 
був особливого профілю — 
психоневрологічний, багато 
хто не міг сам дати собі ра¬ 
ду. Одна з головних версій 
пожежі — несправна про¬ 
водка. У МНС Росії заяви¬ 
ли, що причиною масової 
загибелі людей стало запіз- 
ніле повідомлення про заго¬ 
ряння. Нагадаємо, у РФ бу¬ 
динки престарілих горіли 
вже не раз. 

ПАКИСТАН 

Арештовано 
сотні релігійних 
активістів 

Кілька сотень активістів 
провідної релігійної партії 
Пакистану Джаммат-е-Ісла- 
мі затримано. Особливо ба¬ 
гато арештів у місті Лахор. 
Загальнонаціональний 
страйк протесту розпочала 
Спілка адвокатів Пакистану. 
У місті Карачі поліція виг¬ 
нала більш як 100 правни- 
ків із будинку верховного 
суду, а потім заарештувала 
їх. Очевидці стверджують, 
що арештованим було від¬ 
мовлено в медичній допо¬ 
мозі. Партія виступає проти 
режиму військового лідера 
країни генерала Первеза 
Мушаррафа. Ісламісти за¬ 
суджують його за підтримку 
дій США в Афганістані й 
боротьбу проти релігійних 
угруповань. Напередодні в 
Пакистані було оголошено 
режим надзвичайного стану. 
ПІВНІЧНА КОРЕЯ 

Ядерні 

реактори 

демонтують 

Вчора в КНДР почали 
демонтаж трьох ядерних 
реакторів. Нагляд покла¬ 
дено на США. 

Як заявив глава амери¬ 
канської делегації Крісто- 
фер Хілл, операцію плану¬ 
ють завершити до кінця 
року. Натомість КНДР як і 
раніше отримуватиме енер¬ 
гетичну допомогу від Пів¬ 
денної Кореї, Китаю, США 
і Росії. Крім того, Вашин¬ 
гтон обіцяє зняти з Північ¬ 
ної Кореї всі санкції і вик¬ 
лючити зі списку країн, які 
підтримують тероризм. 

Перші 50 тисяч тонн 
палива КНДР одержала 
ще в липні. АЗІ жовтня в 
країну прибув перший 
танкер з 20 тисячами тонн 
американського мазуту. 
МЕКСИКА 

Повінь 
відрізала 
людей від світу 

У мексиканському штаті 
Табаско внаслідок повені 
300 тисяч чоловік залиши¬ 
лися відрізаними від світу. 
Тим часом синоптики попе¬ 
реджають, що насувається 
холодний атмосферний 
фронт, а це може спричи¬ 
нити посилення опадів. Ря¬ 
тувальники на вертольотах 
евакуюють потерпілих з да¬ 
хів будинків. Але їм знов-та¬ 
ки заважають погодні умо¬ 
ви. Усього від повені в краї¬ 
ні постраждали більш як 
мільйон чоловік. Стихія та¬ 
кож занапастила весь уро¬ 
жай. Уже зараз у Мексиці 
катастрофічно бракує питної 
води і продовольства. 
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Швеція зажадала переміщення від своїх 
берегів лінії Північно-Європейського 
газопроводу, який проляже по дну 
Балтійського моря (Укрінформ) 


Європейське агентство охорони довкілля 
вимагає переглянути допустимі норми 
випромінювання мобільників 
(Укрінформ) 



Опозиція вимагає 
дострокових 
парламентських 
виборів 

Після кількох днів мітингів на центральній площі Тбілісі 
грузинська опозиція почала пікетувати державні установи 
країни. Перший такий пікет було організовано вчора вранці 
біля будинку міністерства внутрішніх справ Грузії. 

Молоді люди утворили так званий «ганебний коридор», 
через який змушені проходити співробітники цих установ, 
передає РІА «Новости». Прихильники опозиції закликають їх 
не служити чинному керівництву країни і приєднатися до мі- 
тингувальників біля будинку парламенту Грузії. Аналогічні 
пікети пройшли і в інших місцях. Зокрема, біля будинку ге¬ 
неральної прокуратури і держканцелярії. 

Ну а мітинг на проспекті Руставелі перед будинком парла¬ 
менту відновився вже після обіду. Представники опозиції да¬ 
ли негативну оцінку виступу президента Грузії Михайла Са- 
акашвілі напередодні увечері у телезверненні. 

Нагадаємо, у зверненні грузинський президент заявив, що 
не має наміру задовольняти вимоги опозиції про перенесен¬ 
ня дати проведення парламентських виборів на весну 2008 
року. 

«Президентські і парламентські вибори в Грузії пройдуть у 
конституційний термін — восени 2008 року. Усе в Грузії бу¬ 
де так, як це передбачено конституцією. Будь-які ультимату¬ 
ми, телевізійні шантажі, нехай навіть з допомогою великих 
грошей, не пройдуть», — сказав Михайло Саакашвілі в інтер¬ 
в’ю, яке транслювалося всіма телекомпаніями країни. 

При цьому він стверджував, що заворушення в Грузії ви¬ 
гідні Росії і, більше того, пов’язані з діями певних російських 
олігархів. «Є конкретна олігархічна російська сила, котра ко¬ 
ординує дії з конкретною країною і політичними силами... 
Щоб у Грузії дестабілізувалася ситуація перед виборами в Ро¬ 
сії», — сказав Михайло Саакашвілі. 

■ ФОТОРЕПОРТАЖ 


Голові Товариства україно-грузинської дружби Іванові Драчу 
Голові Фонду культури України Борисові Олійнику 


Сьогодні у Грузії дуже тяж¬ 
ке соціально-економічне ста¬ 
новище, 70 відсотків населен¬ 
ня живе на межі бідності, без¬ 
робіття зростає з кожним 
днем. Але головна небезпека, 
що загрожує грузинській дер¬ 
жавності, — це ідеологічний 
штурм з боку деяких міжна¬ 
родних кіл, кінцевою метою 
якого є зникнення Грузії з по¬ 
літичної карти світу. 

Масштаби глобалізації заг¬ 
рожують знищенням грузин¬ 
ської самобутності, культур¬ 
них цінностей і моральності. 

Сьогодні при владі одержи¬ 
ма жадібністю жменька кола¬ 
бораціоністів, які виконують 
завдання вищезгаданих сил, 
озброєні лжелозунгами демок¬ 
ратії та лібералізму. Вони бо¬ 
рються з національною самос¬ 
відомістю, з моральними нор¬ 
мами і традиційними ціннос¬ 
тями, цілеспрямовано насту¬ 
пають на грузинську науку, 
систему освіти, національну 
школу, культуру, вільну пресу 
і найголовніше — виступають 
проти Грузинської Православ¬ 
ної Церкви. 

Одна з перших нападок бу¬ 
ла на Тбіліський державний 
університет, що є осередком 
національної самосвідомості. 
Незаконно були скасовані ав¬ 
тономія університету, Велика 
університетська рада, із 22 фа¬ 
культетів залишилося 6, звіль¬ 


нено кращих професорів, з 
навчальних програм вилучено 
низку фундаментальних пред¬ 
метів, унаслідок чого фактич¬ 
но зірвано навчальний процес. 

Влада знищила Академію 
наук Грузії, припинила її фі¬ 
нансування, різко зменшила 
кількість науково-дослідних 
центрів. 

Шкільна реформа міністра 
Ломана передбачає руйнуван¬ 
ня національної школи, ско¬ 
рочено шкільні програми з 
грузинської мови та літерату¬ 
ри, з історії Грузії. У школі за¬ 
боронені вивчення релігії та 
християнська атрибутика. 

Уряд бореться з грузин¬ 
ською культурою. Президент 
відкрито ображає кращих дія¬ 
чів культури, називає їх «дру¬ 
горядними людьми». Створені 
ще 1918 року Спілка письмен¬ 
ників і Спілка композиторів 
сприймаються владою як «ра¬ 
дянські пережитки». Кульмі¬ 
нацією всієї цієї пропаганди 
стало вигнання грузинських 
письменників з Будинку пись¬ 
менників. Влада забрала у 
Спілки композиторів Будинок 
композиторів у Боржомі. 

Влада під прапором демок¬ 
ратії продовжує тиск на вільні 
пресу і телебачення. Після 
«Трояндової революції» було 
закрито низку телекомпаній і 
газет. Нещодавно з видавниц¬ 
тва «Самшобло» були силою 


вигнані журналісти опозицій¬ 
ної газети «Асавал — дасавалі» 
і незалежного телеканала 
«Кавкасія». 

Влада жорстоко бореться з 
Грузинською Православною 
Церквою як з цитаделлю наці¬ 
ональної самосвідомості, мо¬ 
ралі й духовності. 

Грузинська громадськість 
виступає проти тотального без¬ 
законня, полїтико-економічної 
й морально-духовної експансії і 
збирається до кінця боротися за 
порятунок грузинської держави, 
прав і свобод грузинської нації. 

Сподіваємося на підтримку 
українських колег у цей важ¬ 
кий для грузинського народу 
час. 

Е. ДЖАВЕЛІДЗЕ, 
професор, 
доктор філологічних наук; 

Ш. НАДІРАШВІЛІ, 
професор, академік 
АН Грузії; 

А. КАНТАРІЯ, 
професор, режисер; 
Г. ТОРТЛАДЗЕ, 
член парламенту Грузії; 

М. ЦАГАРЕІШВІЛІ, 
юрист, член парламенту Грузії; 

М. ГОКАШВІЛІ, 
поет, голова 
Спілки письменників Грузії; 

Р. АМАШУКЕЛІ, 
поет; Т. Джологуа, професор, 
філолог; 

Н. ЧАНКВЕТАДЗЕ, 
акторка; 

М. БУРДЖАНАДЗЕ, 
актор, та інші. 



ЗАТ «Чернігівський автозавод» — молоде 
підприємство. Спочатку тут випускали не¬ 
великими партіями маршрутки на замов¬ 
лення, а нині з кожним місяцем нарощують 
темпи виробництва. У жовтні налагодже¬ 
но випуск 120 автобусів. З 1 грудня щоміся¬ 
ця їх вироблятимуть по 150 одиниць. 

У складальному цеху кипить робота 
слюсарів, зварників: спочатку на колісну 
основу ставлять кістяк. Потім через кілька 
метрів додають, доварюють різні складові. 
А вже на іншому етапі — готовий кузов 
чекає шліфувальників, грунтувальників та 
фарбувальників. Ще далі — автобус «вдя¬ 
гають» у гуму, ставлять зручні крісла, 
вставляють скло. 



ДО КІІІДЦ 


— За один робочий день нині ми ви¬ 
пускаємо по три «Дельфіни» та «Етало¬ 
ни», — розповідає заступник голови 
правління ЗАТ «Чернігівський автоза¬ 
вод» Володимир Ганжа. — Усі вони ос¬ 
нащені системою безпеки ОБС згідно з 
вимогами євростандартів. А це — гаран¬ 
тія надійності. 

Підприємство прагне задовольнити по¬ 
пит, тож має замовлення на зручні автобуси 
на 1,5 місяця наперед. 

Сергій ПАВЛЕНКО. 

Чернігів. 

На знімках: у складальному та фарбуваль¬ 
ному цехах автозаводу. 

Фото 

Сергія КОВАЛЬЧУКА. 
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ЕНЬ 


Жовтневий підсумок пережитого 


■ БАЛАНС МІСЯЦЯ 

(Початок на 3-й стор.) 

Шукати винуватців у високій 
інфляції справа невдячна, бо в нас 
не питають з Мінагрополітики за 
різке падіння продуктивності пра¬ 
ці, з Міністерство ЖКГ — за неос- 
воєння мільярдів гривень бюджет¬ 
них коштів, з Мінпаливенерго — 
за нестворення стабілізаційного 
фонду нафтопродуктів для бороть¬ 
би з сезонними коливаннями цін і 
т. д., і т. п. А не питають тому, що 
з монополіями владі вигідніше 
дружити, ніж сваритися. 

Вибухи 

немісцевого значення 

На старті жовтня ми всі стали 
свідками дуже прикрого інциден¬ 
ту, який класично проілюстрував, 
чому наші монополії завжди звер¬ 
ху, а споживачі знизу. Російський 
«Газпром», який через афілійовані 
з ним структури скоро рік, як ціл¬ 
ковито контролює надходження 
природного газу в Україну, погро¬ 
жував скоротити його поставки, 
якщо «Росукренерго» не покриє 
прострочену заборгованість приб¬ 
лизно в 1,3 мільярда доларів СІЛА 
перед постачальником «Газпром 
експорт». За якусь хвилину до 
опалювального сезону це пролу¬ 
нало, як вибух, оскільки блакит¬ 
ним паливом від «Росукренерго», 
через ще одного напівросійського 


посередника «Укргазенерго» і 
«Нафтогаз України» підживлю¬ 
ються і промислові, й побутові 
споживачі та бюджетні організа¬ 
ції. Мало того, через день з Укра¬ 
їни вже вимагали 2,1 мільярда до¬ 
ларів США. З’ясували, що почім, 
хто кому і скільки завинив, і усе 
за місяць владнали, але компенсу¬ 
ватиме втрати монополій спожи¬ 
вач. Рано чи пізно він відшкодує 
через тарифи і втрату авансу за 
транзит блакитного палива тери¬ 
торією України, і величезні кре¬ 
дити для покриття боргу «Нафто- 
газу України», і відсутність у під¬ 
земних сховищах імпортного при¬ 
родного газу за цінами цього року 
($130 США). Нагадаю, і Прези¬ 
дент країни Віктор Ющенко, і 
Прем’єр-міністр Віктор Янукович 
минулого місяця вважали за 
прийнятну ціну 1000 кубічних 
метрів блакитного палива 150— 
160 доларів США. 

Вибух у багатоповерхівці 
Дніпропетровська ще раз приму¬ 
сив країну здригнутися. І знову 
на експертному рівні йшлося про 
згубну силу газових монополій. 
Адже, хотіли того чи ні, а ми доз¬ 
волили напівросійській «Укрга¬ 
зенерго» перейти від прямих угод 
зі споживачами до опосередкова¬ 
ного контролю за найбільш ла¬ 
сою частиною газорозподільних 
активів — міськ- і облгазів. Ще 
раз підкреслю: від монопольного 


становища на газовому ринку — 
до опосередкованого контролю 
за розподільчими активами, які, 
між іншим, є невід’ємною скла¬ 
довою газотранспортної системи 
країни. Структура власності ос¬ 
танніх така заплутана, а недотри¬ 
мання правил експлуатації ме¬ 
реж, переданих їм в управління, 
таке очевидне, що смертельний 
вибух міг статися будь-коли, але 
струсонуло в жовтні, будь-де на 
Сході країни, але перепало дніп- 
рянам. Чому я вважаю цю траге¬ 
дію вибухом немісцевого значен¬ 
ня? Бо не виключено, що пер¬ 
винні мережі низького тиску пе¬ 
редадуть у концесію (про це 
йшлося у секретаріаті Президен¬ 
та і, цілком ймовірно, на перего¬ 
ворах Віктора Ющенка з росій¬ 
ським бізнесменом Віктором 
Вексельбергом, який контролює 
потужну російську групу «Га- 
зекс» і, зокрема, сумно відомий 
«Дніпрогаз»), І, схоже, в концесі¬ 
онерах побачимо росіян. Вже за¬ 
раз вони мають дуже серйозний 
вплив на газовий та інші ринки, 
які тісно пов’язані з життєзабез¬ 
печенням: від тепло- і водопос¬ 
тачання — до транспорту і зв’яз¬ 
ку. Це добре, якщо тільки цей 
вплив не заважає конкуренції, не 
імпортує в країну те, чого у нас і 
так не бракує, — монополії, які 
починають одразу диктувати ціни 
і тарифи. 


Програші не на стадіонах 

Відверто кажучи, не довіряю 
усіляким рейтингам. Але це не 
стосується рейтингу конкурен¬ 
тоспроможності Всесвітнього еко¬ 
номічного форуму, який потрап¬ 
ляє на очі восени від 2004 року. 
Він базується на опитуванні більш 
як 11 тисяч крупних бізнесменів 
стосовно економічних потенціалів 
131 країни. Поділюсь. За цей рік 
Україна втратила інвестиційну 
привабливість на чотири пункти і 
нині посідає 73-те місце. Нас 
обігнали Росія (58-ме місце), Ка¬ 
захстан (61-ше), Узбекистан (62- 
ге), а ми — Грузію, Вірменію і 
Молдову. Погіршилися позиції і в 
категорії «ефективність товарних 
ринків», в якій ми скотилися з 73- 
го на 101-ше місце. Не інакше, як 
через якість вищезгаданого до- 
пінг-контролю за цінами і поси¬ 
лену роль монополій. Найкращий 
показник серед 12 критеріїв ми 
здобули в категорії «розміри рин¬ 
ків», що свідчить про невикорис¬ 
тані можливості. А найгірший — у 
категорії корупції, податкового 
регулювання і якості державних 
інститутів. Зрештою, усе найгірше 
стосується наслідків політичної 
кризи, яка стала на заваді прий¬ 
няттю податкової та інших ре¬ 
форм і впродовж року примушу¬ 
вала інвесторів дивитися на нас, 
як на таких, що подають надії. 

Людмила ПІАПОВАЛОВА. 


Людей з даху знімали рятувальники 



До оперативно-диспетчерської 
служби координаційного центру го¬ 
ловного управління МНС України в 
Кіровоградській області надійшло по¬ 
відомлення про вибух у багатоповер¬ 
ховому житловому будинку. До міс¬ 
ця події негайно направили пожеж¬ 
но-рятувальні підрозділи та відповід¬ 
ні служби взаємодії. Як з’ясувалося, 
внаслідок вибуху невідомого поход¬ 
ження виникла пожежа на даху та 
всередині житлового 9-поверхового 
будинку. Сталося також вертикаль¬ 
не руйнування несучих елементів 
конструкцій й утворилося два зміша¬ 
ні завали. В будинку проживало 375 
чоловік, деякі з них заблоковані вог¬ 
нем та завалами. Не виключалося й 


те, що частина потерпілих та за¬ 
гиблих опинилася під завалами. 


Аварію локалізували 
протягом тридцяти хвилин. 
Незважаючи на значні 
площі загоряння й сильну 
задимленість приміщення, 
рятувальники МНС вчасно 
прийшли на допомогу гро¬ 
мадянам, відрізаним по¬ 
лум’ям і димом на верхніх 
поверхах та на даху і забло¬ 
кованим у завалах... 

Такими були навчання, 
які пройшли у Кіровогра¬ 
ді. їх мета — перевірка го¬ 
товності органів цивільно¬ 


го захисту 
області до 
ліквідації 
надзви¬ 
чайної си¬ 
туації та 
практичне 
відпрацю¬ 
вання їх¬ 
ньої взаємодії з органами 
управління територіальної 
та єдиної державної систе¬ 
ми при виникненні над¬ 
звичайних ситуацій. Від¬ 


працьовувались також 
спільні практичні заняття 
еменесівців з іншими спе¬ 
ціальними і воєнізовани¬ 
ми підрозділами. Бійці та 
спеціалісти пожежно-ря¬ 


тувальних підрозділів, ава¬ 
рійно-рятувального загону 
спеціального призначення 
ГУ МНС України в облас¬ 
ті, оперативної групи 
Олександрійського воєні¬ 
зованого гірничорятуваль¬ 
ного загону, УМВС Украї¬ 
ни в області, центру меди¬ 
цини катастроф, ремон¬ 
тних бригад Укртелекому, 
Обленерго, Кіровоградгазу 
продемонстрували злагод¬ 
жені дії під час ліквідації 
аварії, пов’язаної з вибу¬ 
хом у житловому будинку. 

Події того дня розвива¬ 
лися досить динамічно. 
Першими до місця викли¬ 
ку прибули три ві дд ілення 
місцевого гарнізону МНС. 
Одночасно з пожежно-ря¬ 
тувальними підрозділами 
прибули аварійно-віднов- 
лювальні бригади, які за¬ 
безпечили відключення 
комунікацій будинку від 
газо-, електро- та водо¬ 
постачання. Підрозділи 
УМВС, екіпажі ДАІ роби¬ 
ли свою справу. Тут же 
перебували й карети 
швидкої допомоги. Поже¬ 
жу ліквідували, а «потер¬ 
пілих» евакуювали і пере¬ 


дали бригаді медиків. 

У навчаннях взяло 
участь більше 50 чоловік 
особового складу і 15 оди¬ 
ниць техніки. Члени комі¬ 
сії з техногенно-екологіч¬ 
ної безпеки та надзвичай¬ 
них ситуацій оцінили нав¬ 
чання на «відмінно». На¬ 
чальник головного управ¬ 
ління МНС у Кіровоград¬ 
ській області Віктор Фе- 
дорчак був задоволений 
професіоналізмом усіх 
служб і підрозділів та їх 
злагодженими діями. 

Довідка. 

Для ліквідації великих 
пожеж, надзвичайних си¬ 
туацій та подій у регіоні 
створено три загони: Кі¬ 
ровоградський зведений 
загін № 1, до складу яко¬ 
го входить 151 чоловік і 39 
одиниць техніки; Олек¬ 
сандрійський зведений 
загін № 2, який нараховує 
119 чоловік і 25 одиниць 
техніки, і Голованівський 
зведений загін № 3, у 
складі якого 94 чоловіка і 
29 одиниць техніки. 

Петро МЕЛЬНИК. 

Фото автора. 


Першого вересня вчителі сушили соняшник 


Чому школярі сіли за парти лише через три тижні 
після початку навчального року 


■ ДО УВАГИ МІНІСТРА 

— У мене мурашки по спині 
бігали, коли слухав обіцянки 
ввести до першого вересня 
школи у селах Рівне і Вовчок. 
Ми знали, що жодна з новобу¬ 
дов не прийме учнів, бо роботи 
було непочатий край. 

Працівник Вінницького об¬ 
ласного управління освіти, який, 
м’яко кажучи, не повірив брехні 
обласних керівників, просив не 
називати його прізвище. 

З’ясувати просте питання, чи 
здано в експлуатацію школу в 
селі Рівне Мурованокуриловець- 
кого району, виявилося непрос¬ 
то. Співрозмовники уникали 
чітких відповідей. Так, началь¬ 
ник відділу матеріально-техніч¬ 
ного забезпечення обласного уп¬ 
равління освіти Лідія Мазур зіз¬ 
налася, що навчання почалося 


25 вересня. Чи прийнято школу 
державною комісією, радила діз¬ 
натися в управлінні капітального 
будівництва ОДА. 

— Акт про введення новобу¬ 
дови ще не підписаний, — уточ¬ 
нив головний інженер управ¬ 
ління Володимир Мернов. — 
Там ще треба освоїти близько 
трьох мільйонів гривень. Робо¬ 
ти на об’єкті призупинено. 
Причина: необхідно змінити 
проект кошторисної вартості, 
бо чинний уже застарів. Без 
тендерних процедур цього зро¬ 
бити не можна. 

Будівництво школи розпоча¬ 
ли ще у 1991-му. Тоді замовни¬ 
ком виступав місцевий колгосп, 
пізніше сільрада і відділ освіти. 

— Щоб там не казали, — на¬ 
голошує начальник відділу осві¬ 


ти Мурованокуриловецької рай- 
держадміністрації Володимир 
Богацький, — але Рівне, нехай 
через багато років, та отримало 
нову школу. Це найголовніше, 
все інше з часом забудеться. 

До цього діти навчалися у ко¬ 
лишньому панському маєтку. 
Тій будівлі, кажуть, двісті років. 
Якби не новобудова, село зали¬ 
шилося б без ЗОШ. 

— Її не прийнято в експлуа¬ 
тацію, — наголосив пан Богаць¬ 
кий. — Та ми ухвалили рішен¬ 
ня, як вихід із ситуації, — роз¬ 
почати заняття. 

Тут встановлено нові меблі, 
технічні засоби, підведено воду, 
опалення. 

Резонне запитання: для чого 
потрібні ще три мільйони гри¬ 
вень? 

— Згідно з новими вимогами, 
приміщення має бути утеплене 
зсередини й зовні, — пояснив 
пан Богацький. — Є ще одна 
проблема — будівля стоїть на 
схилі, а це потребує додатково¬ 


го укріплення. Потрібні гроші й 
на облаштування території. 

Я запитав, де навчалися діти 
до 25 вересня. 

— Можна я не буду відпові¬ 
дати? — знітився начальник. 

Виявляється, поки школу до¬ 
водили до пуття, у дітей трива¬ 
ли канікули. У стару ЗОШ їх не 
пустили, бо там... сушився со¬ 
няшник. Ним розрахувалося із 
школярами та педагогами міс¬ 
цеве сільгосппідприємство. Ос¬ 
кільки замість аварійної обіця¬ 
ли відкрити нову ЗОШ, у що 
наївно повірили в селі, в стару 
школу завезли насіння. 

...Не сіли за парти вчасно і в 
новозбудованій ЗОШ у селі Вов¬ 
чок Немирівського району. Хоча 
рапортували про першовересне- 
ве новосілля і перед МОНУ, і 
перед Президентом. В обласно¬ 
му управлінні освіти пояснили, 
що ключ до школи у селі вруча¬ 
ли 28 вересня... 

Віктор СКРИПНИК. 

Вінницька область. 


■ ВІСТІ З БУКОВИНИ 

Податківці 
викрили аферу з 
відшкодування 
ПДВ майже на 
два мільйони 
гривень 

У результаті перевірок 
вони попередили безпід¬ 
ставне відшкодування з 
бюджету податку на до¬ 
дану вартість у сумі 1 
мільйон 992 тисячі гри¬ 
вень, заявлених до від¬ 
шкодування. Основним 
порушенням ведення 
податкового обліку, як 
встановлено у ході доку¬ 
ментальних перевірок 
юридичних осіб — плат¬ 
ників ПДВ, було непра¬ 
вильне визначення об¬ 
сягів оподаткування, за¬ 
вищення скоригованих 
валових витрат, непра¬ 
вомірне застосування 
податкової соціальної 
пільги, неправильне 
визначення дати виник¬ 
нення податкових зо¬ 
бов’язань. Крім донара- 
хувань до бюджету, по¬ 
рушники заплатять ще й 
чималі штрафи. 

Антимонополь- 
ний комітет 
розібрався, 
що «Живчик», 
а що «Живиця» 

АМК припинено не¬ 
добросовісну конкурен¬ 
цію з боку чернівецького 
ТОВ «Д. І. М.», чим за¬ 
хищено ділову репутацію 
відомого українського 
виробника напою «Жив¬ 
чик» — ЗАТ «Оболонь». 
На недобросовісного ви¬ 
робника накладено 
штраф у сумі 5 тисяч 
гривень. Комітет устано¬ 
вив, що етикетки напою 
«Живиця» чернівецького 
підприємства були схожі 
на етикетки відомих на¬ 
поїв «Живчик» та «Жив¬ 
чик унік» оболонського 
заводу. Подібними були 
загальна композиція, 
кольори та місце розта¬ 
шування домінуючих 
елементів, що вводило 
споживачів в оману. Ви¬ 
робництво «Живиці» 
призупинено до заміни 
етикетки, її залишок 
знищено. 

П’яний намагався 
проскочити 
державний 
кордон на 
автомобілі 

У Чернівецькій облас¬ 
ті прикордонники зат¬ 
римали громадянина 
України, який намагався 
вночі безконтрольно ви¬ 
їхати до Румунії через 
міжнародний автомо¬ 
більний пункт пропуску 
«Порубне». На вимогу 
зупинитися водій ВАЗ- 
2106 не зреагував і про¬ 
довжував рух, аж поки 
проти нього не застосу¬ 
вали засіб примусової 
зупинки автомобілів 
«кактус». Під час затри¬ 
мання водій Олег Ц., 
1973 року народження, 
поводився неадекватно, 
і прикордонники швид¬ 
ко зрозуміли, що по¬ 
рушник кордону добре 
п’яний. Жодних доку¬ 
ментів на автомобіль та 
право керування ним 
затриманий не мав. У 
нього виявили лише за¬ 
кордонний паспорт. 

Транскордонного пи¬ 
яка затримано, справу 
передано до суду. 

Сергій СУЛИМА. 
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СУСПІЛЬСТВО 
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ЕВОЛЮЦІЯ Адмінреформа 

як боротьба за портфелі 

та повноваження 




Виконавча гілка 


Протягом перших місяців 2005 року нова влада наголошувала на не¬ 
обхідності послідовного здійснення адміністративної реформи, котра 
мала розпочатися з реформування центральних органів виконавчої вла¬ 
ди. Відповідно, головною метою реформування Кабінету Міністрів було 
забезпечення його конституційного статусу як вищого органу в систе¬ 
мі виконавчої влади. Проте невдовзі з’ясувалося, що одна справа вислов¬ 
люватися за набуття Кабміном такого статусу і зовсім інша — забез¬ 
печити його реальними важелями впливу на формування державної по¬ 
літики. І хоч у теорії всі розуміли, що ефективність роботи уряду не в 
останню чергу залежить від його можливості впливати на кадрову по¬ 
літику, зокрема, на призначення та звільнення з посад заступників мі¬ 
ністрів чи керівників органів виконавчої влади нижчих рівнів, та коли 
дійшла справа до практики, то стало зрозуміло, що в Україні не тільки 
продовжує діяти стара модель, коли всі призначення залежали від адмі¬ 
ністрації Президента, а й з’явився ще один фільтр у вигляді РНБО. 


Коли претендентів 
багато, а пост — один 

Прем’єр-міністр Ю. Тимошенко, характе¬ 
ризуючи наявну модель узгодження кадрів, 
зазначала, що пропозиції народжуються в 
секретаріаті Президента, проходять візування 
у секретаря РНБО П. Порошенка і тільки то¬ 
ді надходять на підпис Президенту В. Ющен¬ 
ку. «Як нормальний Прем’єр-міністр я спо¬ 
чатку висловлювала свою незгоду з таким ста¬ 
ном справ, адже результат вимагають від уря¬ 
ду! І тобі як главі Кабміну важливо — на про¬ 
фесіоналів якого рівня і на людей якого сту¬ 
пеня порядності ти можеш обпертися при ви¬ 
конанні поставленого завдання. Але трохи 
пізніше я зрозуміла, що немає сенсу йти про¬ 
ти цунамі», — казала вона. 

Однак, оголосивши про необхідність про¬ 


виконавчої влади, однак при цьому важливо, 
«щоб не була втрачена державна функція у 
конкретних сферах». Саме тому Радбез вирі¬ 
шив зберегти окремі з них, а саме Державний 
комітет України з питань регуляторної полі¬ 
тики та підприємництва та Державну службу 
експортного контролю України, які уряд про¬ 
понував ліквідувати. При цьому П. Порощен- 
ко повідомив, що під час засідання РНБО не 
визначилася з вичерпним переліком держко- 
мітетів, які буде скорочено, оскільки існує де¬ 
кілька варіантів адміністративної реформи, 
тож остаточно це питання буде узгоджено 
протягом декількох днів. 

Натомість Голова Верховної Ради В. Лит¬ 
вин закликав не поспішати, оскільки в Укра¬ 
їні немає людей, які можуть чітко викласти 
своє бачення адміністративної реформи. Це, 
за словами В. Литвина, підтвердило й засідан¬ 
ня РНБО з цього питання, коли він спостері¬ 


21 березня 2005 року. Мітингувальники біля секретаріату Президента протестують 
проти кадрових призначень у Луганській та Вінницькій областях. 

Цього ж дня В. Ющенко, якому набридли безкінечні протести, дав доручення 
організувати свої громадські приймальні в усіх обласних і районних центрах. 

Фото Олександра КЛИМЕНКА. 


ведення протягом 2005 року глибокої адмін- 
реформи, влада мусила щось робити. Для 
прикладу, 10 березня 2005 року Президент В. 
Ющенко видав указ «Про зміну кількісного 
складу керівництва у системі центральних ор¬ 
ганів виконавчої влади», відповідно до якого 
ліквідовувалися посади перших заступників 
міністрів — керівників апарату міністерств та 
перших заступників міністрів і керівників ін¬ 
ших центральних органів виконавчої влади зі 
зв’язків з Верховною Радою. Також цей указ 
передбачав, що міністри та керівники інших 
центральних органів виконавчої влади можуть 
мати не більше чотирьох заступників, у тому 
числі одного першого. Щоправда, у разі необ¬ 
хідності Президент міг своїм рішенням збіль¬ 
шити кількість заступників керівників окре¬ 
мих центральних органів виконавчої влади. 

Окрім того, відповідно до розпорядження 
глави держави, гранітна чисельність праців¬ 
ників секретаріату Президента не мала пере¬ 
вищувати 565 штатних одиниць. Кабінет Мі¬ 
ністрів, у свою чергу, 12 березня видав поста¬ 
нову «Про упорядкування структури апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх те¬ 
риторіальних підрозділів та місцевих держав¬ 
них адміністрацій», яка передбачала, що ди¬ 
ректори департаментів міністерства можуть 
мати не більш як двох заступників, а началь¬ 
ники управлінь, секторів та відділів — не 
більш як одного заступника. Ця вимога сто¬ 
сувалася й формування структури апарату 
урядових органів. 

14 березня очолювана Президентом В. 
Ющенком Рада національної безпеки і обо¬ 
рони України обговорила засади реформуван¬ 
ня системи центральних органів виконавчої 
влади. Після завершення засідання секретар 
РНБО П. Порошенко зауважив, що Радбез не 
проти ліквідації деяких центральних органів 


гав за «перестрілкою» між Прем’єр-міністром 
Ю. Тимошенко і віце-прем’єром з питань ад¬ 
міністративної реформи Р. Безсмертним, на 
тему, кому який держкомітет належатиме. «Я 
пригадав, "що цю адміністративну сверблячку 
ми вже проходили у 1999 році, коли кількість 
державних комітетів було скорочено удвічі, 
але пізніше вони були не тільки відновлені, а 
їх стало ще більше», — сказав він. 

Утім, концепції концепціями, але щораз 
чіткіше ставало зрозуміло, що проведення ад- 
мінреформи не в останню чергу залежатиме 
від того, чи зможуть порозумітися Юлія Во¬ 
лодимирівна та Петро Олексійович. Бо хоч 
вони неодноразово заявляли, що конфлікту 
між ними не існує, 29 березня Президент та¬ 
ки був змушений закликати прем’єра та сек¬ 
ретаря РНБО до налагодження робочих сто¬ 
сунків. Він зазначив, що наприкінці кожної 
зустрічі з Тимошенко закликає її налагодити 
стосунки з Порошенком та наприкінці кож¬ 
ної зустрічі з Порошенком каже: «Петро — ти 
чоловік, ти маєш перший потиснути руку». 
Очевидно, що причиною цього особистісного 
конфлікту була посада прем’єра, адже П. По¬ 
рошенко вважав, що його претензії цілком 
обгрунтовані. В. Ющенко, пояснюючи, чому 
віїї зупинив свій вибір на Тимошенко, зазна¬ 
чав, що «Юлія Володимирівна хотіла, і давно 
хотіла, посаду Прем’єр-міністра», але, мов¬ 
ляв, так само цю посаду хотіли і Олександр 
Мороз, і Петро Порошенко, і Анатолій Кі- 
нах... 

«Я запропонував деяким товаришам, ре¬ 
альним кандидатам, представити три концеп¬ 
ції формування уряду й інших інститутів з 
першими особами. Я сам почав проробляти ці 
три концепції, тижнів десь два на це піїїшо в 
мене. Я поставив умови деяким людям, кан¬ 
дидатам: у вас є одна доба і два білих аркуші 


паперу. Будь ласка, розпиши, ким ти бачиш 
себе, коли Прем’єр-міїистр іїшіа людина, а не 
ти. Коли такий розпис на другий день мені не 
представив жоден із них, я сказав: тоді я 
приймаю особисте рішення», — зазначив В. 
Ющенко. І це його рішення було на користь 
Тимошенко, тим паче що саме такого розвит¬ 
ку подій очікував Майдан. 

Зауважимо, вже після своєї відставки Ю. 
Тимошенко розповідала: «Оточення Прези¬ 
дента не хотіло мене бачити на посаді 
Прем’єр-міністра відразу після перемоги 
Ющенка на виборах. Адже навітьуказ уже був 
підписаний про призначення Петра Поро¬ 
шенка на посаду Прем’єр-міїпстра. Та коли 
Президент вийшов на Майдан виголошувати 
інавгураційну промову, то весь Майдан почав 
скандувати моє ім’я і він просто не ризикнув 
оголосити Порошенка прем’єром». Відтак 
зрозуміло, чому спеціально під П. Порошен¬ 
ка було значно розширено повноваження 
секретаря РНБО, які практично дозволяли 
йому контролювати діяльність уряду та судо¬ 
вої гілки влади. Бо хоч В. Ющенко і заявляв, 
що Радбез має стати центром ухвалення дер¬ 
жавницьких ріїпень, оскільки віїг не хоче, 
«щоб парламент приймав одне, уряд носився 
з пішим, а в секретаріаті визрівало щось тре¬ 
тє», було зрозуміло, що РНБО у своїй діяль¬ 
ності головним чином зосередиться на ней¬ 
тралізації уряду Тимошенко та пошуку під¬ 
став для її відставки. 

Л. Кравчук, характеризуючи у травні 2005 
року причини неприязні між прем’єром та 
секретарем РНБО, зазначав: «Коли було бага¬ 
то претендентів на пост прем’єра, то претен¬ 
дентом номер один, як я знаю, був Порошен¬ 
ко. Потім Президент виконав свої зобов’язан¬ 
ня перед Юлією Тимошенко. Таким чином, 
Порошенко умовно погодився, але не забув 
про те, що він міг бути прем’єром». А коли не 
забув, то, очевидно, сподівався на сприятли¬ 
віший розвиток подій. 

Рух орбітами, 
які не перетинаються 

Спостерігаючи за наростанням супереч¬ 
ностей усередині помаранчевої команди, 
Президент заявив, що виступає за якнай¬ 
швидше ухвалення законів про Президента та 
про Кабінет Міністрів, оскільки через відсут¬ 
ність цих законодавчих актів «виникає багато 
колізій під час призначення тих чи тих чинов¬ 
ників», що він «уже відчув на власній шкурі». 
При цьому глава держави запевнив, що у ра¬ 
зі ухвалення цих законів він не має наміру їх 
ветувати. «Я не той Президент, що вісім разів 
ветував закон про Кабінет Міністрів», — обі¬ 
цяв В. Ющенко. 

Але, як кажуть, добре слово мовиться, та 
робиться. Н: 


погано діло роОиться. Наприклад, після засі¬ 


дання РНБО, на якому обговорювалися заса¬ 
ди реформування системи центральних орга¬ 
нів виконавчої влади, минуло не два дні, а ці¬ 
лий місяць, проте обіцяний за його наслідка¬ 
ми указ Президента так і не з’явився. Прем’єр 
Ю. Тимошенко у зв’язку з цим зазначала: 
«Усі чудово розуміїоть, що питання тут не в 
Президенті. Просто в кожному указі, котрий 
проходить експертизу в Раді нацбезпеки, є, з 
погляду секретаря РНБО, такі місця, навколо 
яких можна створити цілу ауру власного влад¬ 
ного впливу. І з приводу кожного такого пун¬ 
кту точиться дискусія. Вона присвячена не 
тому, як має виглядати і діяти влада, а тому, 
хто, увійшовши в неї, в якій команді й у кого 
на службі повинен бути. Гадаю, Президент, 
котрий 13 квітня з подивом дізнався, що ука¬ 
зи досі не підписано, виправить ситуацію». 
Тоді ж вона повідомила, що міністри досі 
працюють без заступників, і, відповідно, без 
належної організації роботи міністерств, а то¬ 
му кожне засідання уряду починається із за¬ 
питань про те, де укази про структуру мініс¬ 
терств. Що стосується конфлікту" з секретарем 
РНБО, то Ю. Тимошенко зауважила: «Наше 
протистояння з Порошенком — річ дуже вір¬ 
туальна. Ми знаходимося на орбітах, які не 
перетинаються, і єдине, за чим відчуваю при¬ 
сутність Порошенка у владі, — це десяток від¬ 
повідей на його листи, котрі даю протягом мі¬ 
сяця. Це мене геть не обтяжує. Гадаю, наш 
рух відбувається за різними траєкторіями і на¬ 
цілені ми на виконання різних завдань і фун¬ 
кцій». 

Як бачимо, вже у квітні 2005 року стало 
зрозуміло, що РНБО, замість стати «центром 
ухвалення державницьких рішень», перетво¬ 
рилася на орган, що рухається відмінною від 
урядової траєкторією. 

15 квітня Президент В. Ющенко нарешті 
підписав Указ <шро рішення Ради національ¬ 
ної безпеки і оборони України від 14 березня 
2005 року «Про засади реформування системи 
центральних органів виконавчої влади». Цим 
документом, зокрема, пропонувалося здій¬ 
снити зміни структури центральних органів 
виконавчої влади, які б забезпечували ефек¬ 
тивне виконання органами виконавчої влади 
завдань щодо підвищення рівня життя насе¬ 
лення та економічного розвитку України, від¬ 
повідність структури центральних органів ви¬ 
конавчої влади пріоритетним напрямам та 
першочерговим завданням діяльності Кабіне¬ 
ту Міністрів, чітке визначення та недопущен¬ 
ня дублювання функцій центральних органів 
виконавчої влади. 

У зв’язку з цим Кабміну пропонувалося у 
тижневий строк подати доопрацьовані пропо¬ 
зиції стосовно змін у структурі центральних 
органів виконавчої влади, у двомісячний 
строк — пропозиції стосовно оптимізації 
'іункцій Національного космічного агентства, 
ержкомітету з питань регуляторної політики 
та підприємництва, у місячний строк — про¬ 
позиції про утворення Міністерства будівниц¬ 
тва, архітектури та житлово-комунального 
господарства та пропозиції стосовно внесен¬ 
ня змін до Концепції адміністративної рефор¬ 
ми в Україні, ухваленої 22 липня 1998 року. 

Окрім того, уряду пропонувалося вжити 
заходів щодо прискорення прийняття закону 
про Кабінет Міністрів Украіїш та після його 
ухвалення подати у двомісячний строк на 
розгляд парламенту проект закону про цен¬ 
тральні органи виконавчої влади. З цією ме¬ 
тою уряд мав провести (відповідно до Кон¬ 
цепції адаптації інституту державної служби в 
Україні до стандартів Європейського союзу) 
функціональне обстеження центральних ор- 


15 травня 2005 року. Члени Кабінету Міністрів під час колективних відвідин 
Музею народної архітектури і побуту «Пирогів» посиділи за партами церковно- 

приходської школи. 

Фото Анастасії СИРОТКІНОЇ. 
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Порошенко умовно погодився, але не забув про те, що він міг бути прем’єром 
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адміністративно-територіальної реформи та 
реформи місцевого самоврядування». Разом з 
тим усі розуміли, що концепція адмінрефор- 
ми має враховувати ухвалені в грудні 2004 ро¬ 
ку зміни до Конституції, які передбачали пе¬ 
рехід від президентсько-парламентської до 
парламентсько-президентської форми прав¬ 
ління. Бо хоч В. Ющенко і вважав, що в груд¬ 
ні 2004 року Верховна Рада, проголосувавши 
за нові повноваження уряду, Президента та 
парламенту, зробила це з порушенням Кон¬ 
ституції, проте він неодноразово заявляв, що 
розпочата політреформа «повинна іти своєю 
ходою». 

Однак висловлювання Президента пояс¬ 
нювалися хоча б його зобов'язаннями перед 
лідером соціалістів О. Морозом, котрий неод¬ 
норазово заявляв, що його політична сила по¬ 


28 червня 2005 року. Пікет біля секретаріату 
Президента з вимогою скасувати політреформу. 

Фото Андрія НЕСТЕРЕНКА. 


годилася підтримати В. Ющенка під час пре¬ 
зидентських виборів в обмін на його підтрим¬ 
ку політреформи. Натомість інші представни¬ 
ки помаранчевої команди було відвертішими. 
І якщо віце-прем’єр-міністр з питань адмін- 
реформи Р. Безсмертний лише зауважував, 
що ці «конституційні зміни суперечать цілій 
низці існуючих законодавчих актів», то Ю. 
Тимошенко, фракція якої голосувала проти 
політреформи, була менш дипломатичною та 
прямо заявила, що ухвалені в грудні 2004 ро¬ 
ку зміни до Конституції при їх реалізації вне¬ 
суть хаос у систему органів влади. 

«Я говорила рік тому про те, що така ре¬ 
форма — це хаос у іфаїні, порушення наріж¬ 
ного принципу розділення влади. Це саме я 
стверджую і сьогодні. Якщо реформа набуде 
чинності, це буде велика проблема для краї¬ 
ни», — сказала вона в інтерв’ю «Дзеркалу 
тижня». За її словами, після втілення цієї ре¬ 
форми не буде чітко визначено, хто відповідає 
за те, що відбувається в країні, а парламент 
стане домінувати в розподілі влади, призведе 


до корупції під час призначень у виконавчу 
владу. При цьому вона вважала, що «кожен 
міністр коаліційного уряду, сформованого 
більшістю, матиме три керівники: по-перше, 
Прем’єр-міністра, по-друге, Голову Верховної 
Ради, який контролює парламентську біль¬ 
шість, і, по-третє, лідера фракції, яка подала 
кандидатуру цього міністра до складу уряду». 

Стосовно позиції Голови Верховної Ради 
В. Литвина, то він зазначав, що закони про 
Президента та про Кабінет Міністрів мають 
розроблятися не на основі чинних у 2005 ро¬ 
ці норм Конституції, а з урахуванням внесе¬ 
них до неї змін, маючи на"увазі, що ці закони 
набудуть чинності одночасно з набуттям чин¬ 
ності змін до Конституції, тобто не пізніїпе 1 
січня 2006 року. 

Зрозуміло, що за такого розмаїття думок 
навряд чи можна було сподіватися на швидке 
ухвалення законів про Кабмін та про Прези¬ 
дента. Недарма Ю. Тимошенко, ставлячи ді¬ 
агноз законотворчому процесу, зазначала: 
«Закон про Кабмін створюється під керівниц¬ 
твом віце-прем’єр-міністра з адміністративної 
реформи Романа Безсмертного. По суті, дуже 
багато речей цим законом можна було б вирі¬ 
шити. Але, я гадаю, навколо нього буде дуже 
велика боротьба. Чому? Тому що сьогодні 
владні повноваження надзвичайно переплете¬ 
ні. Президент, уряд, Рада нацбезпеки і Дер- 
жсекретаріат — усе це учасники обговорення 
закону про Кабінет Міністрів. Зрозуміло, що 
бачення буде різним. Тому, гадаю, закон не 
скоро побачить світ. Дуже не скоро». 

Тим часом Р. Безсмертний зосередився на 
пропагуванні концепції власне адміністратив¬ 
но-територіальної реформи. Запропонований 
ним проект передбачав запровадження три- 
рівневої системи територіального устрою: 
фомада-район-регіон. Громада (їх мало бути 
близько 4 тисяч), як базовий рівень територі¬ 
ального устрою, утворюється з одного або 
кількох поселень, у межах якої проживає 
близько 5 тисяч громадян. Громади, відповід¬ 
но, об’єднуються в райони (близько 280), в 
межах яких мало проживати в середньому 70 
тисяч осіб. У межах кожного з регіонів (їх 33 
— нинішні обласні центри плюс міста-міль- 
йонники) мало проживати близько 750 тисяч 
гоомадян. Окрім того проект реформи перед¬ 
бачав ліквідацію районних державних адмі¬ 
ністрацій, а їхні функції пропонувалося пере¬ 
дати місцевому самоврядуванню. На рівні об¬ 
ластей держадміністрації пропонувалося збе¬ 
регти, але зі значно урізаними повноваження¬ 
ми. На них, зокрема, покла¬ 
дався контроль за виконан¬ 
ням Конституції та законів 
України, додержання прав і 
свобод громадян, координа¬ 
ція діяльності регіональних 
представництв центральних 
органів влади. Натомість 
усім життям у регіонах (за 
принципом «чим більше 
повноважень — тим більша 
відповідальність») мали опі¬ 
куватися обласні ради та ут¬ 
ворені ними виконкоми. 

Р. Безсмертний вважав, 
що адміїїістративно-терито- 
ріальну реформу можна про¬ 
вести до кінця 2006 року, 
проте навряд чи можна було 
розраховувати на її швидку 
реалізацію, особливо з огля¬ 
ду на те, що окрім власне ух¬ 
валення закону «Про терито¬ 
ріальний устрій України», 
потрібно було переглянути 
близько 300" законів та 4 ти¬ 
сячі підзаконних актів. Тобто 
все вказувало на нереаль¬ 
ність реформаторських пла¬ 
нів віїїе-прем’єра. Але 1 чер¬ 
вня 2005 року Р. Безсмер¬ 
тний під час спільного засі¬ 
дання Комітету ВР з питань 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування і 
робочої групи Кабміну з під¬ 
готовки законопроекту про 
територіальний устрій ска¬ 
зав: якщо парламент не ухва¬ 
лить цей закон, то він по¬ 
дасть у відставку. Однак до 
розгляду цього законопроек¬ 
ту у Верховній Раді справа 
так і не дійшла. Мало того, 
16 липня 2005 року під час 
громадських слухань на тему 
адміністративно-територі¬ 
альної реформи у рідному 
для віце-прем’єра Макарові 
Р. Безсмертний таки заявив 
про свою відставку. Ця його заява була відпо¬ 
віддю на ухвалену учасниками громадських 
слухань у Макарівському районі Київської об¬ 
ласті резолюцію, у котрій висловлювалася нез¬ 
года з намірами влади «фактично силовими 
методами провести реформу» та яка містила 
вимогу про звільнення Р. Безсмертного з по¬ 
сади віїїе-прем’єра. Віце-прем’єр вважав, що 
виступи проти адміїіїстративно-територіальної 
реформи та Президента організовує районна 
номенклатура, яка прагне зберегти свої поса¬ 
ди. 

Зауважимо, що на той час райдержадмініс- 
трації всуціль очолювали «помаранчеві» кад¬ 
ри, але вони не бажали втрачати щойно заво¬ 
йовані портфелі. До речі, проти запропонова¬ 
ного Р. Безсмертним проекту адміністратив¬ 
но-територіальної реформи, яка, нагадаємо, 
передбачала ліквідацію райдержадміністраціїі 
та передачу їхніх повноважень до органів міс¬ 
цевого самоврядування, разом з опозиційни¬ 
ми на той час Партією регіонів, СДІІУ(о), 
Трудовою партією виступила й Соцпартія, яка 


22 травня 2005 року. Голова Верховної Ради В. Литвин, Президент В. Ющенко, 
Прем'єр-міністр Ю. Тимошенко на Чернечій горі у Каневі. 
«Обніміться, брати мої, молю вас, благаю...» 

Фото Олександра КЛИМЕНКА. 


ганів виконавчої влади. Контроль за виконан¬ 
ням цього указу покладався на секретаря 
РНБО П. Порошенка. 

20 квітня Президент підписав низку указів, 
спрямованих на вдосконалення системи цен¬ 
тральних органів виконавчої влади. Зокрема, 
було ліквідовано Держкомітет з енергозбере¬ 
ження, а його функції передано Міїіїстерству 
палива та енергетики. Функції ліквідованого 
Держкомітету у справах ветеранів — до Мін¬ 
праці та соціальної політики, а самого мініс¬ 
тра ще й уповноважено спрямовувати й коор¬ 
динувати "діяльність Пенсійного" фонду. Від¬ 
повідно до указу про реорганізацію Міністер¬ 
ства економіки та з питань європейської ін¬ 
теграції саме міністерство було перейменова¬ 
не у Міністерство економіки. Також було лік¬ 
відовано Держкомітет з питань технічного ре¬ 
гулювання та споживчої політики, а спеціаль¬ 
но уповноваженим центральним органом ви¬ 
конавчої влади у сфері захисту прав спожива¬ 
чів, стандартизації, метролога, підтвердження 
відповідності визначено Мінекономіки. Ок¬ 
рім того, міністр економіки мав координува¬ 
ти діяльність Держкомітету з державного "ма¬ 
теріального резерву. Указом «Питання Мініс¬ 
терства фінансів України» Президент перет¬ 
ворив Державне казначейство на урядовий 
орган державного управління у складі Мініс¬ 
терства с инансів. Цим само указом на Мініс¬ 
терство фінансів покладалися функції з коор¬ 
динації діяльності Державної податкової адмі¬ 
ністрації, Державної митної служби та Голов¬ 
ного контрольно-ревізійного управління. 
Наприклад, передбачалося, що саме міністр 
фінансів вносить пропозиції Прем’єр-мініс¬ 
трові стосовно призначення на посади і звіль¬ 
нення Президентом керівників ГоловКРУ та 
встановлює порядок призначення й звільнен¬ 
ня керівників територіальних органів кон¬ 
трольно-ревізійної служби. 

Наступним указом Президент реорганізу¬ 
вав Міністерство культури та мистецтв і Дер¬ 
жавну туристичну адміністрацію в Міністер¬ 
ство культури і туризму. Указом «Про Мініс¬ 
терство навколишнього природного середо¬ 
вища» було ліквідовано Держкомітет природ¬ 
них ресурсів, а його функції передано до ві¬ 
дання цього міїїістерства. На це ж міністер¬ 
ство покладалися функції з координації діяль¬ 
ності Держкомітету з водного господарства, 
Держкомітету з лісового господарства та Дер¬ 
жкомітету із земельних ресурсів. Ліквідацій¬ 
ній процедурі також підлягали Держкомітет з 
нагляду за охороною праці та Держкомітет з 
питань подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, а їх функції передавалися до Мі¬ 
ністерства з питань надзвичайних ситуацій та 
у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Так само фун¬ 
кції ліквідованого Держкомітету у справах ре¬ 
лігій передавалися до відання Міністерства 
юстиції, а до того ж Мін’юст мав координува¬ 
ти діяльність Держкомітету у справах націо¬ 
нальностей та міграції і Держкомархіву. 

«Безсмертна» реформа 

Паралельно зі змінами в центральних ор¬ 
ганах виконавчої влади точилася дискусія 
стосовно концепції адміністративно-територі¬ 
альної реформи. 26 квітня Президент В. 
Ющенко у своєму виступі на Всеукраїнських 
зборах представників місцевого самовряду¬ 
вання зазначив, що схиляється до думки Дра- 
гоманова, який твердив: «Централізм — це 
зілля, яке треба вирвати з корінням... При 
централізмі всі політичні перевороти лише 
змінювали самодержавство королів самодер¬ 
жавством парламентської більшості». 

Відтак глава держави повідомив, що в кра¬ 
їні розпочинається процес реформування 
системи державного управління та що укази, 
які визначають нову роль міністерств і підви¬ 
щують відповідальність міністрів, лише перші 
кроки на шляху до ефективної моделі вико¬ 
навчої влади. Цього ж дня Президент підпи¬ 
сав указ «Про Національну раду з питань дер¬ 
жавного будівництва, місцевого самовряду¬ 
вання і регіонального розвитку», котра, зок¬ 
рема, мала розробити пропозиції стосовно 
комплексного проведення адміністративної, 


входила до помаранчевої коаліції. Це поясню¬ 
ється тим, що СПУ наполягала на продовжен¬ 
ні політреформи та, відповідно, на ухваленні 
законопроекту № 3207-1 про внесення змін до 
Конституції щодо удосконалення системи 
місцевого самоврядування. За цим, поперед¬ 
ньо схваленим законопроектом, дещо послаб¬ 
лювалася роль місцевих держадміїистрацій та 
посилювалася роль місцевих громад і повно¬ 
важення їх виконавчих органів. А це означало, 
що єдності в питанні адміністративно-терито¬ 
ріальної реформи не було навіть серед членів 
однієї урядової команди. 

Утім, прем’єр Ю. Тимошенко, коментуючи 
заяву Р. Безсмертного про відставку, порадила 
йому не приймати поспішних ріїпень під впли¬ 
вом "емоцш, бо «якби вона писала заяву кожно¬ 
го разу, коли її переповнюють емоції, то це 
траплялося б, мабуть, шість разів на день». Вод¬ 
ночас вона зазначила, що уряд ще не розглядав 
запропоновану концепцію адміїїістративно-те- 
риторіальної реформи, оскільки вважає, що 
спочатку її потрібно обговорити з місцевою 
владою, та, якщо з’ясується, що «реформа не¬ 
популярна, зробити так, щоб вона стала попу¬ 
лярною». Як наслідок, напередодні парламен¬ 
тських виборів 2006 року влада вирішила не на¬ 
лаштовувати проти себе районну номенклатуру 
та відклала питання адміїіїстративно-теритбрі- 
альної реформи до кращих часів. 

Підстав для відставки 
немає 

Та якби ж тільки це було найбільшою 
проблемою помаранчевої команди. Вже у 
травні 2005 року перший дзвіїючок пролунав і 
для самої Ю. Тимошенко, коли Президент на¬ 
чебто запропонував їй написати заяву про від¬ 
ставку. 19 травня з неофіційних джерел стало 
відомо, що цього дня, під час наради у Прези¬ 
дента з російськими нафтотрейдерами, Ю. 
Тимошенко заявила, що не згодна з першою 
частиною указу Президента «Про заходи що¬ 
до стабілізації ситуації на ринку нафти і наф¬ 
топродуктів», в якій діяльність уряду стосовно 
врегулювання кризи визнається неринковою. 
В. Ющенко на це заявив, що віїї шкодує про 
призначення Тимошенко на посаду прем’єра, 
і запропонував їй написати заяву про відстав¬ 
ку та приєднатися до СДПУ(о). І хоч прес- 
служби Президента та прем’єра у спільній за¬ 
яві відразу спростовували цю іїіформацію та 
запевнили у «єдності і монолітності команди», 
проте було" зрозуміло, що диму без вогню не 
буває. Тим паче що невдовзі Президент у 
письмовій формі взагалі заборонив Ю. Тимо¬ 
шенко втручатися у нафтогазову сферу. 

Однак "незабаром намітився новий кон¬ 
флікт — цього разу між урядом та парламен¬ 
том. Дійшло до того, що 13 липня Ю. Тимо¬ 
шенко особисто зачитала заяву Кабіїїету Мі¬ 
ністрів, у якій звинуватила керівництво Вер¬ 
ховної Ради у саботажі прийняття важливих рі¬ 
шень, зокрема, стосовно вступу до СОТ та 
дискредитації уряду і Президента. У відповідь 
погоджувальна рада парламенту назвала цю за¬ 
яву спробою «перевести внутріїпні урядові 
конфлікти у нове політичне протистояння Ка¬ 
біїїету Міністрів і Верховної Ради» та спробою 
«перекласти відповідальність за провали у 
власній роботі на плечі законодавчого органу». 

Відтак цього разу Президент був змушений 
закликати до порозуміння вже керівників уря¬ 
ду та парламенту. При цьому віїї наголосив, 
що оцінювати роботу Кабінету Міністрів чи 
Верховної Ради можна лише колегіально, бо 
«не в компетенції Голови Верховної Ради да¬ 
вати приватну оціїїку роботі уряду», але так 
само «не в компетенції уряду, його віце- 
прем’єрів чи навіть деяких міністрів оцінюва¬ 
ти роботу парламенту» та що такі заяви «оз¬ 
доблюють і принижують уіфаїнський парла¬ 
мент і не возвеличують український уряд». 

Водночас В. Ющенко висловився за сфор¬ 
мування з 1 вересня у Верховній Раді парла¬ 
ментської більшості, зауваживши при цьому, 
що «проситиме парламент і уряд спільно пра¬ 
цювати над цим, а націю — не судити суворо 
щодо того, які сили увійдуть до новоствореної 
більшості». Здавалося, що на цьому конфлік¬ 
ти вичерпано і уряд Ю. Тимошенко працюва¬ 
тиме щонайменше до парламентських вибо¬ 
рів 2006 року. Для прикладу, В. Литвин, оці¬ 
нюючи в липні 2005 року ймовірність відстав¬ 
ки уряду, зазначав: «З такою ідеєю може вис¬ 
тупити лише Президент. Однак я перекона¬ 
ний, він цього не зробить, бо Віктор Ацдрпіо- 
вич напевно прораховує наслщки такого кро¬ 
ку. Парламент затвердив програму Кабінету 
Міністрів, тобто видав йому карт-бланш на 
рік. Теоретично Верховна Рада може поруши¬ 
ти питання про своєрідну денонсацію раніше 
прийнятого рішення і спробувати винести 
Кабміну вотум недовіри, але навряд чи таке 
рішення матиме пщтримку парламенту». 

До того ж 25 липня піл час розширеного 
засщання Кабінету Міністрів за участю Пре¬ 
зидента та Голови ВР глава держави заявив, 
що задоволений результатами діяльності уря¬ 
ду у першому півріччі 2005 року. А після йо¬ 
го завершення, під час спільної з Ю. Тимо¬ 
шенко та В. Литвином прес-конференції, В. 
Ющенко запевнив, що вони «представляють 
ту команду, яка була єдиною на Майдані» та 
що «між керівниками Верховної Ради і Кабі¬ 
нету Міністрів немає непорозумінь». Врешті- 
решт, 24 серпня у своєму виступі з нагоди 
Дня Незалежності України Президент заявив, 
що «молодий, енергійний, впевнений у собі 
уряд продемонстрував і макроекономічну 
культуру, і зростання соціальних стандартів»" 

Хіба після таких оцінок вщправляють уряд 
у вщставку? 

Сергій ЛАВРЕНЮК. 

(Продовження. 

Початок у № 191 за 23 жовтня 2003 року.) 
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Президент у письмовій формі заборонив Ю. Тимошенко втручатися у нафтогазову сферу 
















СУСПІЛЬСТВО 

ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2007 ■ № 203 (4203) 


ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу 
з добору кандидатів 
для обрання суддею 
Європейського суду 
з прав людини 

З метою проведення добору кандидатів для обрання 
суддею Європейського суду з прав людини від України 
оголошується конкурс з добору кандидатів для обран¬ 
ня суддею Європейського суду з прав людини від Украї¬ 
ни. 

Добір кандидатів здійснюватиметься конкурсною 
комісією з добору кандидатів для обрання суддею 
Європейського суду з прав людини від України. 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку про¬ 
ведення конкурсу з добору кандидатів для обрання 
суддею Європейського суду з прав людини від Ук¬ 
раїни, затвердженого Указом Президента України 
від 1 листопада 2007 року №1043. 

Кандидатом на посаду судді Європейського суду з 
прав людини може бути громадянин України, який: 

має повну вищу юридичну освіту та стаж роботи 
у галузі права, в тому числі на посаді судді, або дос¬ 
від наукової чи викладацької діяльності у цій сфері 
не менш як десять років, або досвід діяльності у 
сфері захисту прав людини і основоположних сво¬ 
бод; 

має грунтовні знання положень Конвенції про за¬ 
хист прав людини і основоположних свобод, прото¬ 
колів до неї та практики Європейського суду з прав 
людини; 

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Єв¬ 
ропи (англійською або французькою). 

Не може бути кандидатом для обрання суддею 
Європейського суду з прав людини від України осо¬ 
ба: 

яка досягла 70 років — граничного віку перебу¬ 
вання на посаді судці Європейського суду з прав 
людини, встановленого статтею 23 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод; 

визнана судом обмежено дієздатною або недієз¬ 
датною; 

щодо якої провадиться дізнання, досудове слід¬ 
ство чи судовий розгляд кримінальної справи або 
яка має судимість, якщо ця судимість не погашена і 
не знята в установленому законом порядку. 

Для участі в конкурсі особа, яка має намір узяти 
в ньому участь, подає до конкурсної комісії написа¬ 
ну власноруч письмову заяву на ім’я голови конкур¬ 
сної комісії та автобіографію, а також завірені в ус¬ 
тановленому порядку: 

копію паспорта громадянина України; 

копію диплома про повну вищу юридичну освіту; 

копію документа про присвоєння наукового сту¬ 
пеня або вченого звання; 

копію трудової книжки. 

Особи, які мають намір узяти участь у конкурсі, 
можуть також подавати додаткову інформацію сто¬ 
совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного 
рівня і репутації (копії документів про підвищення 
кваліфікації, участь у міжнародних конференціях, 
наукові публікації, рекомендації тощо), досвіду ді¬ 
яльності у сфері захисту прав людини і основопо¬ 
ложних свобод. 

Заяви про участь у конкурсі та зазначені вище 
документи подаються до 6 грудня 2007 року за адре¬ 
сою: м. Київ, вул. Золотоворітська, 2-2А, Українська 
іноземна юридична колегія. 

Особи, які відповідають зазначеним вимогам та 
подали заяви в установлений термін, допускаються 
до тестування для визначення рівня володіння одні¬ 
єю з офіційних мов Ради Європи. 

Тестування проводитиметься Вищими курсами 
іноземних мов при Міністерстві закордонних справ 
України 12 грудня 2007 року о 14.00 за адресою: 
м. Київ, вул. Михайлівська, 1. 

За результатами тестування конкурсна комісія 
визначить осіб, які будуть допущені до співбесіди. 

Співбесіда проводитиметься конкурсною комісі¬ 
єю 18 грудня 2007 року об 10.00 за адресою: вул. 
Банкова, 11. 

Тел. для довідок: 255-74-53. 

■ ОГОЛОШЕНМЯ = 

«Філія державної госпрозрахункової установи «Аген¬ 
тство з питань банкрутства» в Чернівецькій області ор¬ 
ганізовує аукціон з продажу майна банкрута - Товариства 
з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Бернівська». 
Для продажу пропонуються: 

Лот 1. Нежитлова будівля складу літ. А-І, загальна 
площа 370,6 кв. м., розташована за адресою вул. Головна 
9, с. Бернове, Кельменецького району Чернівецької облас¬ 
ті, початкова ціна 15960 грн. з ПДВ. 

Лот 2. Нежитлова будівля лазні, загальна площа 220,3 
кв. м., розташована за адресою вул. Садова 8, с. Бернове, 
Кельменецького району Чернівецької області, початкова 
ціна 10320 грн. з ПДВ. 

Умови участі та оформлення заявок у відкритих тор¬ 
гах (аукціоні) за телефонами (0372) 584368, 80505228757. 

Заявки приймаються за адресою м. Чернівці, вул. Го¬ 
ловна, 44/24, Філія ДГУ «Агентство з питань банкрут¬ 
ства» в Чернівецькій області». Останній день подання за¬ 
явок 29 листопада 2007року. 

Аукціон відбудеться 05 грудня 2007року о 10 годині за 
адресою м. Чернівці, вул. Головна, 44/24, Філія ДГУ 
«Агентство з питань банкрутства» в Чернівецькій облас¬ 
ті». 


Під стінами Верховної Ради 


стояли танки 

■ ДАТА 



Зал засідань Верховної Ради УРСР. Осінь 1941 р. 

(з фондів В28). Над президією — скульптура Сталіна 
на повний зріст, вище — барельєф класиків 
марксизму-ленінізму. 


(Початок на 1-й стор.). 

...Перші вибори депутатів 
Верховної Ради УРСР відбу¬ 
лися 1938 року. Де засідати¬ 
муть народні обранці? Пи¬ 
тання стояло гостро. За про¬ 
ектом архітектора Володими¬ 
ра Заболотного спорудження 
спеціального приміщення 
розпочалося ще 1936 року. А 
завершилося у травні 1939-го. 
Цілий рік депутати Верховної 
Ради УРСР засідали в стінах 
київських театрів. Тому від¬ 
криття будинку парламенту 
одразу стало знаменною по¬ 
дією. В. Заболотний одержав 
Сталінську премію першого 
ступеня, став професором і 
головним архітектором Киє¬ 
ва. А будівля перетворився на 
важливий ідеологічний і про¬ 
пагандистський об’єкт столи¬ 
ці. 

Приміром. 17 вересня 
1939 року СРСР вступив у 
Другу світову війну, Київ¬ 
ський особливий військовий 
округ став Українським 
фронтом, і його війська ру¬ 
шили за Збруч. За дванадцять 
днів, долаючи опір Війська 
польського, вони дістались 
Перемишля, де по той бік 
Сяну так само переможно зу¬ 
пинились «союзники» — ні¬ 
мецький вермахт. 1 вже 15 
листопада 1939 року газета 
«Пролетарська правда» вміс¬ 
тила фотознімок групи лю¬ 
дей, які роздивляються танк, 
з таким підписом: «У Києві 
біля будинку Верховної Ради 
УРСР виставлено трофеї, 
здобуті військами Україн¬ 
ського фронту під час визво¬ 
лення народів Західної Укра¬ 
їни від панської кабали. На 
фото: старший лейтенант тов. 
П. Сергієнко показує тро¬ 
фейний танк депутатам Вер¬ 
ховної Ради УРСР (в першо¬ 
му ряду): тт. М. Дьомці, Є. 
Лавруші і Л. Синявському». 
Закон про прийняття Захід¬ 
ної України до складу Укра¬ 
їнської РСР депутати прий¬ 
мали вже в стінах нового пар¬ 
ламенту. 

З початком війни будинок 
Верховної Ради спорожнів: в 
перших числах липня 1941 
року апарат було евакуйовано 
на схід, а саму будівлю замі¬ 
нували. Так діяла сталінська 
настанова — щоб «радянська 
земля горіла під ногами фа¬ 
шистського окупанта». Проте 
підірвати Верховну Раду не 
встигли. І кінооператори з 
підрозділів пропаганди вер¬ 
махту зафіксували проход¬ 
ження своїх військ повз бу¬ 
дівлю парламенту. Ці кадри 
демонструвалися у нацис¬ 
тській кінохроніці «Оіе 
ОеиїзсЬе \¥осЬеп8сЬаи». Зно¬ 
ву-таки з пропагандистською 
метою. 

Побували німецькі фото¬ 
кореспонденти і в інтер’єрах 
Верховної Ради, де над пре¬ 
зидією височіла скульптура 
Сталіна на повен зріст, а над 
нею — барельєф з «класика¬ 


ми» (Маркс, Енгельс, Ленін). 
Певна річ, невдовзі все це бу¬ 
ло знищено. 

Ще не встигли охолонути 
від вибухів і пожеж руїни 
знищеного Хрещатика, як в 
ніч на 2 листопада того само¬ 
го 1941 року підпільники спа¬ 
лили будинок колишньої Ду¬ 
ми на теперішньому майдані 
Незалежності. За цю акцію 
саботажу окупанти розстріля¬ 
ли 300 звичайних киян, схоп¬ 
лених на вулицях. А 3 листо¬ 
пада заздалегідь підготовле¬ 
ний більшовиками вибух 
знищив Успенський собор 
Києво-Печерської лаври. 
Певно, у ті самі дні підпіль¬ 
ники підпалили й приміщен¬ 
ня Верховної Ради, бо 4 лис¬ 
топада 1941 року газета «Ук¬ 
раїнське слово» повідомила: 
«Завдяки героїчним зусиллям 
та розторопності коменданта 
української пожежної охоро¬ 
ни під час пожежі будинку 
Верховного Совєту (Олексан- 
дрівська вулиця) було врято¬ 
вано від загибелі прекрасний 
бувший царський палац, в 
якому тепер знаходиться му¬ 
зей Т. Г. Шевченка». 

За три тижні та сама газе¬ 
та вмістила постанову голови 
міста Києва Володимира Ба- 
газія №112 від 10 листопада: 
«Про оголошення подяки 
бранд-майору п. Цапкові та 
командам пожежників». «Під 
час пожежі будинку колиш¬ 
ньої Верховної Ради у бо¬ 
ротьбі з пожежною стихією 
велику самовідданість проя¬ 
вили бранд-майор п. Цапко 
та вся команда пожежників. 
Внаслідок такої роботи вда¬ 
лося пожежу швидко ліквіду¬ 
вати, не допустити переходу 
вогню на сусідній царський 
палац і таким чином зберегти 
розташований в цьому палаці 
музей великого українського 
поета Тараса Шевченка з без¬ 
межно цінними для нашого 
українського народу експона¬ 
тами. За проявлену організа¬ 
ційну здібність оголошую п. 
Цапкові та всім командам 
пожежників від імені міста 
подяку». 

Щоправда, невдовзі і В. 
Багазій, і Б. Цапко були роз¬ 
стріляні окупантами. Але то 
інша тема. 

На фотознімку, зробле¬ 
ному влітку 1942 року неві¬ 
домим сержантом угорської 
армії, видно сліди пожежі 
над вікнами третього повер¬ 
ху будинку Верховної Ради 
— в тій наріжній частині, 
яка виходила на вулицю й на 
сад. 

Тими ж днями Київ відві¬ 
дали рейхсміністр окупова¬ 
них східних територій Аль- 
фред Розенберг та головний 
архітектор рейху Альберт 
ІІІпеєр. Останній, оглянувши 
будівлю Заболотного, писав: 
«Проект Верховної Ради Ук¬ 
раїни вповні міг бути створе¬ 
ним талановитим випускни¬ 


ком паризької Академії крас¬ 
них мистецтв»... 

Усі два роки окупації бу¬ 
динок стояв порожнім, пог¬ 
рабованим, повільно руйную¬ 
чись. Як пише киянин Олек¬ 
сандр Немчинський, один з 
тих, хто безпосередньо керу¬ 
вав розмінуванням Києва, 7 
листопада 1943 року, на дру¬ 
гий день визволення міста, 
начальник інженерних військ 
1-го Українського фронту ге¬ 
нерал-майор Юрій Бордзи- 
ловський поставив завдання 
саперам. 207-й ОБІЗ (окре¬ 
мий батальйон інженерних 
загороджень) мав розмінува¬ 
ти район, де розташовані 
урядові установи, — Липки. 
Особливої уваги потребували 
будинки Верховної Ради і 
Раднаркому. Таку вказівку 
він отримав особисто від чле¬ 
на Військової ради фронту 
генерал-лейтенанта Микити 
Хрущова. А той добре знав 
про мінування 1941 року. 
207-му ОБІЗу допомагали ро¬ 
та собак-міношукачів та 
електротехнічна рота. Переві¬ 
рялися на мінування шляхи, 
основні вулиці та під’їзди до 
важливих об’єктів: до заводу 
«Арсенал», до будівель Рад¬ 
наркому, Верховної Ради, 
НКВС, Держбанку, військо¬ 
вих училищ. 

«Коли ми почали огляд 
урядових будівель — пише О. 
Немчинський, — впало в око, 
що в приміщеннях майже не 
було меблів. Це 
полегшувало 
проведення 
зовнішнього 
огляду і 
прослухову- 
вання стін і 
колон сте¬ 
тоскопами та 
міношукача¬ 
ми. Подеку¬ 
ди підлоги 
вскривали. 
Горища й 
підвали об¬ 
стежували з 
особливою 
ретельніс¬ 
тю». 

Відсут¬ 
ність меблів 
можна пояс¬ 
нити тим, 
що за два ро¬ 
ки їх просто 
спалили. Га¬ 


зу в Києві не було. А окупан¬ 
там і киянам були потрібні 
дрова для опалення примі¬ 
щень та приготування їжі. 

Отже, сапери попрацюва¬ 
ли добре. І хоча в мемуарах 
так і не сказано, чи виявили 
вони вибухівку в урядових 
будівлях, Олександр Борисо¬ 
вич у розмовах з автором цих 
рядків казав, що німецькі 
«піонірен» повитягали радян¬ 
ські міни ще восени 1941 ро¬ 
ку, а своїх не ставили — не 
встигли. 

Як тут не згадати нещо¬ 
давно оприлюднений факт: 
10 липня 2005 року москов¬ 
ські будівельники, розчища¬ 
ючи фундамент знесеного го¬ 
телю «Москва» в самісінько¬ 
му центрі російської столиці, 
виявили 1160 кг вибухівки, 
закладеної в жовтні 1941 ро¬ 
ку. Мінували Москву підроз¬ 
діли так званого ОМСБОП 
(«окремої мотострілецької 
бригади особливого призна¬ 
чення НКВС»), А таємниця 
залишилася... 

По війні будинок Верхов¬ 
ної Ради відремонтували. 
1948 року за проектом Забо¬ 
лотного добудовано трипо¬ 
верхову північно-західну час¬ 
тину у тому самому стилі, яка 
має в плані напівкільцеву 
замкнену форму. 

8 вересня 1946 року у 
Москві з нагоди започаткова¬ 
ного свята Дня танкістів по 
Красній площі пройшла бо¬ 
йовим маршем 4-та гвардій¬ 
ська Кантемирівська танкова 
дивізія. На трибуні мавзолею 
серед керівників СРСР стояв 
і славетний син українського 
народу маршал бронетанко¬ 
вих військ Павло Рибалко. А 
в Києві екіпажі танків усіх 
типів, що брали участь у не¬ 
давній війні, вишикувалися 
перед будинком Верховної 
Ради. Київських танкістів 
привітав зі святом воєначаль¬ 
ник з «танковим» прізвищем 
— генерал-майор інженерно- 
танкової служби Башнєв. 
Відтоді танків під стінами 
Верховної Ради не було. 

Дмитро МАЛАКОВ, 
заступник директора 
з наукової 
роботи Музею історії 
Києва. 

Фото з архіву «Голосу 
України». 
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СУСПІЛЬСТВО 


ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2007 


«Покажіть на мапі, де це 

■ РІДНИЙ КРАЙ 

За 26 кілометрів від Івано-Франківська на мальов¬ 
ничих берегах Дністра розкинувся райцентр Галич — 
невеличке містечко, де нині проживають близько семи 
тисяч мешканців. Важко повірити, що цей заштатний 
населений пункт колись був столицею могутнього Га¬ 
лицько-Волинського князівства — першої української 
держави на наших землях, що мала свої кордони, вій¬ 
сько, гроші, свого президента — князя і навіть свій пар¬ 
ламент, роль якого відігравали бояри. Сьогодні про ко¬ 
лишню велич Галича нагадують хіба що давні церкви, 
рештки стародавніх замків та музейні експонати. На 
жаль, від старості та бездоглядності у середині XVI 
столітті розсипався найвеличніший колись храм Гали¬ 
чини — Успенський собор, заснований князем Ярославом 
Осмомислом у 1157 році. Для галичан у той час він мав 
таке само значення, як для Київської митрополії Со¬ 
фійський собор. Відомо, що Галицький Успенський собор 
Святої Богородиці і за своїми розмірами мало чим пос¬ 
тупався Софії Київській — його фундаменти лише на 
півтора метра в довжину і ширину менші за софійські. 

Сенсаційне 
відкриття 
Пастернака 


Собор був центром ду¬ 
ховної і світської влади в 
перших століттях християн¬ 
ства на цих теренах, окра¬ 
сою княжого Галича, тож 
відшукати його місцезна¬ 
ходження було найзаповіт- 
нішою мрією найвизначні¬ 
ших археологів. Досить ска¬ 
зати, що впродовж ста років 
експедиції науковців нев¬ 
томно копали галицьку 
землю, сподіваючись натра¬ 
пити на фундаменти собо¬ 
ру. Сенсаційне відкриття 
сталося у 1936 році. І воно 
справедливо випало на до¬ 
лю відомого українського 
археолога, дослідника Гали¬ 
ча Ярослава Пастернака. 
Важко передати, який під¬ 
йом національної самосві¬ 
домості в українців спричи¬ 
нила ця подія. До села Кри- 
лоса, що нині за декілька 
кілометрів від Галича, а то¬ 
ді було історичним центром 
княжої столиці, зі всіх кін¬ 
ців до святого місця заспі¬ 
шили паломники. Щоб свя¬ 
щенні фундаменти не за¬ 
топтали, Ярослав Пастер¬ 
нак зробив над ними де¬ 
рев’яне шатро і обладнав 
місце, звідки віруючі могли 
оглядати легендарні рештки 
храму. По суті, це був пер¬ 
ший галицький музей-запо- 
відник. Та проіснував він 
недовго. Наближався 1939 
рік. Передчуваючи воєнне 
лихоліття і розуміючи важ¬ 
ливість знахідки, Ярослав 
Пастернак присипав фунда¬ 
менти землею. А останки 
князя Ярослава Осмомисла, 
знайдені ним у притворах 
собору, з благословення 
митрополита Андрея Шеп- 
тицького перевіз до Львова 
у крипту собору святого 
Юра. Тут прах Ярослава 
Осмомисла покоїться й до¬ 
сі. Сама ж гробниця князя 
стала експонатом Івано- 
Франківського краєзнавчо¬ 
го музею. 

Воскресіння 
давнього міста 

Відтоді пройшло немало 
десятиліть. Науковці не раз 
намагалися привернути 
увагу до Галича, його бага¬ 
тої історії та пам’яток. За¬ 
ради справедливості скаже¬ 
мо, що у 1975 році тодішній 
райком партії заговорив 
про необхідність створення 
в Галичі національного за¬ 
повідника. Кажуть, уже був 
призначений навіть його 
директор. Та потім ця спра¬ 
ва затихла. Заповідник на 
цих теренах виник уже в ча¬ 
си незалежності — у 1994 
році. Однак про Галич го¬ 
лосно заговорили лише у 
1998-му. Обласна влада зу¬ 
міла привернути увагу до 
міста, ініціювавши відзна¬ 
чення на державному рівні 
його 1100-річчя. До малень¬ 
кого райцентру на святку¬ 
вання вдалося затягнути на¬ 
віть тодішнього Президента 


України Леоніда Кучму. 
Завдяки цим урочистостям 
занепаде бідне містечко от¬ 
римало кошти, за які 
більш-менш причепурило¬ 
ся, а в центрі міста було 
відкрито пам’ятник Данилу 
Галицькому. «Марафет» на¬ 
водили так скороспішно, 
що доходило до анекдотич¬ 
них ситуацій. Галичани й 
досі з усмішкою згадують 
про будинок на централь¬ 
ній площі міста, де відбува¬ 
лося головне святочне дій¬ 
ство. Власне, це був уже не 
будинок, а лише передня 
фасадна стіна, що залиши¬ 


лася від нього. Відбудувати 
його не встигали. Але гали¬ 
чани знайшли вихід з ситу¬ 
ації: стіну гарно пофарбува¬ 
ли, підперли сусідніми спо¬ 
рудами, і з площі здавалося, 
ніби це справжній, а не бу¬ 
тафорський будинок. 

Мабуть, щоб справити 
більше враження на санов¬ 
ників, тоді ж відкрили фун¬ 
даменти Успенського собо¬ 
ру. Свято прошуміло, а во¬ 
ни так і залишилися під 
відкритим небом, віддані на 
поталу снігам і дощам. Фа¬ 
хівці кажуть, що відтоді 
фундаменти зазнали біль¬ 
шої руйнації, ніж за всі по¬ 
передні століття. 

Консервувати 
і музеєфікувати! 

— Роботи зі збереження 
фундаментів собору закли¬ 
нила абсурдна ідея, яка ви¬ 
никла у головах деяких міс¬ 
цевих чиновників того ж 
1998 року, — відбудувати на 
старих підмурівках Успен¬ 
ський собор, — пояснює ге¬ 
неральний директор Націо¬ 
нального заповідника «Дав¬ 
ній Галич» Олександр Бере- 
говський. — Чинне законо¬ 
давство передбачає у таких 
випадках одне: музеєфіка¬ 
цію і консервацію автен¬ 
тичних залишків собору, 
що дійшли до наших днів. 
Усупереч думці наших архе¬ 
ологів та офіційній заборо¬ 
ні Міністерства культури на 
замовлення райдержамініс- 


трації одна будівельна фір¬ 
ма встигла навіть залити 
частину автентичних фун¬ 
даментів бетоном і «впаяти» 
туди арматуру. Для того, 
щоб розібратися, хто пра¬ 
вий, а хто ні, заповідник 
«Давній Галич» ініціював 
проведення міжнародної 
наукової конференції «Ус¬ 
пенський собор Галича: ми¬ 
нуле, сучасне, майбутнє», 
котра відбулася у два етапи 
у 2005 і 2006 роках. Під час 
дискусії фахівці дійшли зго¬ 
ди, що будь-яке будівниц¬ 
тво на старих фундаментах 
є, по-перше, незаконним, і, 
по-друге, не має ніякої ра¬ 
ції. Чому? Тому, що ще у 
2002—2003 роках на наше 
замовлення науково-дослід¬ 
на лабораторія Інституту 
архітектури Національного 
університету «Львівська по¬ 
літехніка» розробила проект 
консервації та музеєфікації 
решток фундаментів собо¬ 
ру. Керівником проектної 
групи є доктор архітектури 
завідувач кафедри реставра¬ 
ції «Львівської політехніки» 
Микола Бевз. Проект був 
розглянутий і прийнятий до 
реалізації Міністерством 
культури і туризму України. 
Тож сьогодні питання впи¬ 
рається лише у фінансуван¬ 
ня і проведення необхідних 


робіт. Наразі для забезпе¬ 
чення схоронності пам’ятки 
зроблено першочергове: во- 
довідведення, щоб дощі не 
стікали в яму, дренажі, так 
звані глиняні замки, що 
закрили фундаменти, за¬ 
мовлено камінь-піщаник, 
який буде використано як 
консерваційний матеріал. 
Можна сказати, що справа 
вже другий рік як зрушила з 
місця. Щоправда, не таки¬ 
ми темпами, як хотілося б. 

Загалом, починаючи з 
2003 року на Успенський со¬ 
бор з Києва надійшло близь¬ 
ко півмільйона гривень. А 
потрібно 4 мільйони гри¬ 
вень. Можливо, через два 
роки, мріє директор, об’єкт 
уже буде в такому вигляді, 


що його зможуть оглядати 
туристи. Однак сумніваєть¬ 
ся, що проект, який перед¬ 
бачає не лише музеєфкацію 
та консервацію фундаментів, 
а й благоустрій території та 
інше, буде здійснений в оз¬ 
начений термін — до 2012- 
го. Ось і поточного року за¬ 
повідник ще не отримав на 
собор жодної копійки із зап¬ 
ланованих у державному 
бюджеті 100 тисяч гривень. 
Та й субвенції в район на ці 
цілі зупинилися. 

«10 років 
виготовляли 
документи 
на пам’ятку» 

Є ще одна обставина, 
яка загальмувала роботи і 
про яку не надто люблять 
тут говорити. Мова йде про 
виготовлення Державного 
акта на пам’ятку, адже дер¬ 
жава не може вкладати гро¬ 
ші не у свою власність. Ко¬ 
ли працівники заповідника 
звернулися до громади по 
згоду на отримання такого 
документа, їм відмовили. 
Тож роботи, що проводили¬ 
ся зі збереження фундамен¬ 
тів, мали, так би мовити, 
напівлегальний характер. 
Важко повірити, але за доз¬ 
віл на виготовлення акта 
заповідник судився з місце¬ 


вою громадою близько шес¬ 
ти років! А загалом ця про¬ 
цедура тривала майже де¬ 
сять років. Наразі вистраж¬ 
дані документи уже, ка¬ 
жуть, на підході, а з грома¬ 
дою знайдено порозуміння. 
Лише втрачений час уже не 
повернеш. 

Стосовно самого проекту, 
то вдалося довідатися таке. 
Консервація буде здійснена з 
використанням каменю-пі- 
щаника з Бережанського ро¬ 
довища. Фундаменти «одяг¬ 
нуть» у глиняний замок, а 
зверху протрасують піщани¬ 
ком. Частково їх музеєфіку¬ 
ють. Буде споруджено огля¬ 
довий майданчик для турис¬ 
тів, який використовувати¬ 
муть і як відпустову площу 


Галич» 

під час прощ. Остання ідея 
належить греко-католицькій 
єпархії, котра хоче, щоб на¬ 
рівні з Гошевом і Зарвани- 
цею тут було відпустове міс¬ 
це. Є також думка повернути 
сюди зі Львова мощі заснов¬ 
ника храму — галицького 
князя Ярослава Осмомисла. 
Правда, на думку працівни¬ 
ків заповідника, його остан¬ 
ки, перепоховані 1941 року у 
крипті собору Святого Юра, 
нині перебувають у дуже доб¬ 
рій компанії. Там лежать мо¬ 
щі Андрея Шептицького, 
Йосипа Сліїтого, Сильвесте- 
ра Сембратовича. І тягати їх з 
одного місця в інше не варто. 
Однак, кажуть, це питання 
церковної влади і української 
держави, їм це виріїпувати. 

Відбудовувати 
чи не 

відбудовувати? 

Чи можна вважати, що 
дискусії про подальшу долю 
фундаментів собору уже ос¬ 
таточно припинилися? Учені 
висловили свою думку, каже 
Олександр Богданович. Але 
галицька влада час від часу 
продовжує повторювати, що 
на цьому місці має стояти 
собор. Тож не виключено, 
що дискусії! лише затихла. 
Хоча варіант відбудови, каже 
він, у принципі неможливий. 

— Чинне законодавство 
України передбачає, що мо¬ 
же бути причиною для від¬ 
творення пам’ятки. Насам¬ 
перед це фотофіксаціїї, об¬ 
мірні креслення, описи, 
свідчення сучасників. Нам 
інколи закидають: а ось у 
Києві і золотоверхий Свято- 
михайлівський, і Успен¬ 
ський собори відновили. Але 
в Києві ще живуть люди, які 
хрестилися у цих храмах, 
брали там шлюб. Радянські 
вчені, які за розпоряджен¬ 
ням влади розбирали Ми¬ 
хайлівський собор, обміряли 
його до міліметра. Усі фрес¬ 
ки були акуратно знято й пе¬ 
ревезено до Росії, звідки ни¬ 
ні вони частково поверта¬ 
ються в Україну. Є зафіль- 
мовані й останні секунди іс¬ 
нування Успенського собору 
перед тим, як його підірва¬ 
ли. Тобто в цьому разі були 
підстави для відновлення. А 
який вигляд мав Успенський 
собор Галича, ніхто не знає. 
Невідомо навіть, скільки на 
ньому було куполів. Жодних 
документальних свідчень, 
яким він був, немає. І хоча 
сьогодні створено понад 10 
варіантів, який він міг мати 
вигляд у княжі часи, це суто 
плід фантазії. А в реставрації 
є гасло: «Де починається уя¬ 
ва, там закінчується наука». 
Якщо сьогодні тут щось зво¬ 
дити, то це буде новобудова 
XXI століття, але аж ніїпє не 
відбудова колишнього собо¬ 
ру. Чи є в цьому потреба? Як 
простий мирянин, скажу, 
що нині далеко не кожне та¬ 
ке село, як Крилос, що налі¬ 
чує близько двох тисяч меш¬ 
канців, може похвалитися, 
що в ньому одна релігійна 
громада має аж три церкви. 
Маю на увазі церкву Успін- 
ня, новозбудовану церкву на 
Четверках та ще й типову 
бойківську церкву хатнього 
типу, яку перенесено із села 
Поплавники Галицького ра¬ 
йону до Крилоського музею 
народної архітектури і побу¬ 
ту Прикарпаття і яка буде ді¬ 
ючою. Ми назвали її «цер¬ 
квою подорожнього» і нас¬ 
тупного року введемо в ек¬ 
сплуатацію. Тож хіба нема де 
задовольнити свої релігійні 
потреби? 

Дарина НАЗАРЧУК. 

Івано-Франківська 

область. 

На знімку: фундаменти 
Успенського собору (на пе¬ 
редньому плані) та церка 
Успіння Пресвятої Богоро¬ 
диці. 

Фото автора. 


■ КРИМІНАЛ 

Родині засудженого 
залишили конфісковану 
квартиру 

Апеляційний суд Черні¬ 
гівської області залишив ви¬ 
рок Деснянського районно¬ 
го суду щодо колишнього 
начальника відділу обласної 
держадміністрації Є. Шума, 
який узяв хабар, чинним. 
Згідно з ним, його позбав¬ 
лено волі на три роки. Вод¬ 
ночас апеляційний суд пі¬ 
шов назустріч родині засуд¬ 
женого. З конфіскованого 
майна вилучено житло, ос¬ 
кільки воно належить і чле¬ 
нам сім’ї, які не причетні до 
злочину. 

Сергій ПАВЛЕНКО. 

Чи винні пельмені? 

38-річний чоловк із села 
Голосків Кам’янець-Поділь- 
ського району на Хмельнич¬ 
чині викликав «швидку» та мі- 
лішю, щоб вони засвідчили 
смерть його співмешканки. 
Остання начебто впала з дра¬ 
бини, бувши напідпитку. Од¬ 
нак вш і сам виявився нетве¬ 
резим. Розв’язавши язика, 
сказав правоохоронцям, що 
між ним і коханкою напере¬ 
додні сталася сварка. Жіїжа 
навідріз відмовилася приготу¬ 
вати пельмені. Тоді він вдарив 
її порожньою банкою з-під 
кави. Удар виявився смертель¬ 
ним — цією банкою вш порі¬ 
зав артерію, і потерпіла стекла 
кров’ю ще до прибуття меди¬ 
ків. За скоєний злочин чолові¬ 
ку загрожує позбавлення волі 
від восьми до 15 років. 

Як свідчать правоохорон¬ 
ці, на тлі загального спаду 
злочинності (крадіжок із 
квартир, грабежів, викрадан¬ 
ня транспортних засобів) 
зростає число вбивств. Дуже 
часто причиною правопору¬ 
шень і тяжких злочинів стає 
спиртне. Якщо у місті ще 
вдається контролювати закла¬ 
ди торгівлі, де продають мщні 
напої, то на території району 
з барами в кожному зі 122 сіл 
це практично неможливо 
зробити. 

Віра ШПИЛЬОВА. 

■ ОГОЛОШЕННЯ 

Філія ДГУ Агентство 
з питань банкрутства 
в Донецькій області та 
ліквідатор ДП "Шахтоуп¬ 
равління "Червона Зірка" 
ВО "Донецьквугілля", 
повідомляють про прове¬ 
дення конкурсу з продажу 
активів. На конкурс вистав¬ 
ляється будівля клубу ім. Ле¬ 
ніна, яка розташована за ад¬ 
ресою: м. Донецьк, вул. 
Юмашева, 1, площа- 
1967,6кв.м., 1946р., початко¬ 
ва ціна продажу 
158086,00грн. без ПДВ, га¬ 
рантійний внесок 
15808,60грн. без ПДВ. З фік¬ 
сованими умовами конкурсу 
та технічною характеристи¬ 
кою майна можна ознайоми¬ 
тись у організатора конкурсу. 
Гарантійний внесок у розмірі 
10% від початкової ціни реа- 
лізуємого майна та реєстра¬ 
ційний збір для реєстрації 
учасників конкурсу - 17,00 

грн. перераховуються р/р. 
260077397 в ДОД ВАТ "Рай- 
ффайзен Банк Аваль" м. До¬ 
нецька, МФО 335076, ОКПО 
26252727, Філії ДГУ Агент¬ 
ство з питань банкрутства в 
Донецькій області. Для учас¬ 
ті у конкурсі необхідно нада¬ 
ти письмову заяву та конкур¬ 
сну пропозицію організатору 
конкурсу Філії ДГУ Агентство 
з питань банкрутства в До¬ 
нецькій області, розташова¬ 
ному за адресою: м. До¬ 
нецьк, пр-т Комсомоль¬ 
ський, 8. Строк надання заяв 
23 календарних дні до 13- 
00год. 29 листопада 2007р. 
включно. Конкурс відбудеть¬ 
ся після ЗО календарних де- 
нів із дня публікації інформа¬ 
ції 07 грудня 2007р., у Філії 
ДГУ Агентство з питань бан¬ 
крутства в Донецькій області 
о 11“ год. за адресою: м. 
Донецьк, пр-т Комсомоль¬ 
ський, 8. Переможець кон¬ 
курсу на підставі затвердже¬ 
ного протоколу конкурсу ук¬ 
ладає договір купівлі - про¬ 
дажу з ліквідатором ДП 
"Шахтоуправління "Червона 
Зірка" ВО "Донецьквугілля" 
Довідки за телефонами: 

304 - 37 - 21 , 304 - 77 - 83 . 


...Коли створювався заповідник, і Олександр Берегов- 
ський бігав з паперами по міністерству, чиновник з цього ві¬ 
домства спитав його: «А де це — Галич? На Закарпатті?». 
І цьому є пояснення — історія замовчувалася, а Прикарпат¬ 
тя в радянські часи мало статус закритого регіону. Прав¬ 
да, у цьому був і плюс: Галичу вдалося уникнути радянсько¬ 
го туризму. Як тут кажуть, місто не затолочили. Але й 
сьогодні, коли Галич став доступний і відкритий, черг ту¬ 
ристів тут немає. Місто і далі живе тихим провінційним 
життям, ритм якого відбивають церковні дзвони. Здаєть¬ 
ся, що сучасному Галичу не під силу нести на своїх вутлих 
плечах ношу зі скарбами історії, що дісталися йому з кня¬ 
жих часів у спадок. А чайні ложки коштів, які перепадають 
з бюджету, дають змогу ледь триматися. Галичу не виста¬ 
чає добрих доріг, готелів, екскурсоводів, грошей на наукові 
експедиції, реклами, щоб світ міг довідатися, який він є. За 
насиченістю пам’ятками історії, культури, архітектури 
інше таке місце, як Галич, важко знайти. На території 
Національного заповідника «Давній Галич» є 97 пам’яток 
культурної спадщини, з яких у Крилосі — 61. Та нинішній 
райцентр може хіба що лише тішитися відголосками слави 
колишнього стольного Галича, адже ще не навчився жити 
на його дивіденди. 



Місто і далі живе тихим провінційним життям, ритм якого відбивають церковні дзвони 
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Право на успадковану 
земельну ділянку 

Моя мати була власником будинку із земель¬ 
ною ділянкою довкола (0,1000 га якої було прива- У7/І& 
тизовано). Після смерті матері я почала перео- ' Гу 1 
формляти спадок. Нотаріус у свідоцтві про пра- ■■ 

во власності написав лише про земельну ділянку 
площею 0,1000 га, а решту 0,687 га порадив узя¬ 
ти в оренду. Чи правомірно це? 

Лідія ГАВРИЛЕНКО. 

Новомосковськ 

Дніпропетровської області. 

Відповідає перший заступник Дніпропетровського об¬ 
ласного головного управління земельних ресурсів С. КО- 
РОБЕЙНІКОВ: 

— Як свідчить зміст листа, матері заявниці на праві 
власності належала земельна ділянка площею 0,1 га та 
0,687 га — на праві постійного користування. 

Відповідно до ч. З ст. 1225 Цивільного кодексу Ук¬ 
раїни до спадкоємців житлового будинку, інших буді¬ 
вель або споруд переходить право власності або право 
користування земельною ділянкою, яка необхідна для 
їх обслуговування, якщо інший розмір не визначено 
заповітом. Таким чином, заявниця має право прийняти 
в спадщину тільки земельну ділянку, яка належала на 
праві власності спадкодавцю й була йому необхідна для 
обслуговування житлового будинку. 

Згідно з ч. 2 ст. 92 Земельного кодексу України, 
право постійного користування земельною ділянкою із 
земель державної та комунальної власності набувають: 
підприємства, установи та організації, що належать до 
державної та комунальної власності; громадські органі¬ 
зації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), 
установи та організації. 

Таким чином, Л. Гавриленко рекомендовано зверну¬ 
тися із заявою до Новомосковської міської ради щодо 
оформлення земельної ділянки, яка належала її матері 
на праві постійного користування, в оренду. 

Як змінювалася мінімальна 
пенсія 

Цікаво, як за останні 5 років (2003—2007роки) змі¬ 
нювався розмір мінімальної пенсії за віком? 

Олексій ТРУФАНОВ. 

Звенигородка 

Черкаської області. 

Відповідає перший заступник голови правління Пенсій¬ 
ного фонду України Володимир НОВАК: 

— Статтею 19 Закону України «Про пенсійне забез¬ 
печення», зокрема, було передбачено, що пенсії за ві¬ 
ком призначалися у розмірі 55 процентів заробітку, але 
не нижче мінімального розміру пенсії. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
15.04.2003 р. № 544 було встановлено, що мінімальний 
розмір пенсії за віком з 01.07.2003 р. становив 50 грн. 

З 01.01.2004 р. набрав чинності Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Згідно з статтею 28 цього закону мінімальний розмір 
пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 
20 років страхового стажу встановлювався в розмірі 20 
відсотків середньої заробітної плати працівників, зай¬ 
нятих у галузях економіки України. 

Законом України № 2291-ГУ від 23.12.2004 р., що 
набрав чинності з 12.01.2005 р., було внесено зміни до 
статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». 

За нормами статті 28 Закону України «Про загаль¬ 
нообов’язкове державне пенсійне страхування» (в ре¬ 
дакції закону з 12.01.2005 р.) мінімальний розмір пенсії 
за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 
років страхового стажу встановлюється у розмірі про¬ 
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездат¬ 
ність, визначеного законом, і становить: з 12.01.2005 р. 
— 332 грн.; з 01.01.2006 р. — 350 грн.; з 01.04.2006 р. — 
359 грн.; з 01.10.2006 р. - 366 грн.; з 01.01.2007 р,- 
380 грн. 

Законом України «Про внесення змін до Закону Ук¬ 
раїни «Про Державний бюджет України на 2007 рік» 
встановлено, що для визначення мінімального розміру 
пенсії за віком відповідно до абзацу першого частини 
першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’яз¬ 
кове державне пенсійне страхування» з 1 квітня та 1 
жовтня 2007 року застосовується прожитковий мінімум 
для осіб, які втратили працездатність, збільшений на 1 
відсоток. 

Мінімальний розмір пенсії за віком, який застосову¬ 
ється для визначення розмірів пенсій, призначених 
згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» з 01.04.2007 р., стано¬ 
вить 410 грн. 06 коп., а з 01.10.2007 р. — 415 грн. 11 
коп. 


і ДІАЛОГ 
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Закупівельні ціни на м’ясо, молоко та іншу 
сільськогосподарську продукцію 


Розкажіть, будь ласка, 
уг як, згідно з постановою 
' Кабінету Міністрів України, 

реалізовується сільськогосподар¬ 
ська продукція від населення? На 
території яких областей є м’ясопе- 
реробні комбінати? Яка закупівель¬ 
на ціна на м’ясо та молоко? Хто і 
як визначає жирність молока? Де 
можна збувати продукцію садівниц¬ 
тва та городництва? 

Лілія ВОРОНА. 

Ворожба 

Сумської області. 

Відповідає заступник міністра аг¬ 
рарної політики України Валентина 
ЗАВАЛЕВСЬКА: 

— Відповідно до чинного зако¬ 
нодавства закупівельні ціни на 
продовольчу продукцію, в тому 
числі і тваринницьку, зокрема, 
молоко та м’ясо, формуються у 
вільному режимі, тобто визнача¬ 
ються суб’єктами господарювання 
самостійно за згодою сторін (про- 
давець-покупець). 

Для уникнення зловживань на 
ринку продовольчої сільськогос¬ 
подарської продукції товаровироб¬ 
никам необхідно укладати догово¬ 
ри на закупівлю худоби, молока та 
інших видів продукції з тими пе¬ 
реробними або закупівельними 
підприємствами, які пропонують 
кращу ціну і вчасно проводять 
розрахунки. 

Одночасно інформуємо, що від¬ 
повідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 
2007 рік», за КПКВК 2801210 
«Бюджетна тваринницька дотація 
та державна підтримка виробниц¬ 
тва продукції рослинництва» пе¬ 
редбачається в 2007 році бюджетна 
дотація, що надається шляхом 
доплати до закупівельних цін за 
реалізовані переробним підприєм¬ 
ствам молодняк великої рогатої 
худоби, свиней та птицю свійську 
(курчата-бройлери, качки, гуси, 
індики). 

Крім того, доводимо до відома, 
що згідно з постановами Кабінету 
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Міністрів України від 24.07.03 
№ 1150 «Про недоліки у роботі ок¬ 
ремих органів виконавчої влади із 
забезпечення продовольчої безпе¬ 
ки та заходи щодо стабілізації рин¬ 
ку основних продовольчих това¬ 
рів» і від 25.12.96 № 1548 «Про 
встановлення повноважень орга¬ 
нів виконавчої влади та виконав¬ 
чих органів міських рад щодо регу¬ 
лювання цін (тарифів)» повнова¬ 
ження щодо регулювання цін на 
продовольчі товари покладено на 
місцеві органи виконавчої влади. 

За оперативними даними моні¬ 
торингу закупівельних цін, що 
проводиться органами державного 
контролю в Сумській області, ста¬ 
ном на 10 жовтня 2007 року вели¬ 
ку рогату худобу у живій вазі заку¬ 
повують за ціною 6900 грн./т, сви¬ 
ней у живій вазі — 9170 грн./т, мо¬ 
локо базисної жирності — 2130 
грн./т. У середньому по Україні ці 
ціни становлять відповідно: 7019, 
8945 і 1733 гривні за тонну. 

Щодо реалізації худоби й птиці 
в Сумській області, то їх закупову¬ 
ють такі підприємства, як ВАТ 
«Сумський м’ясокомбінат», ВАТ 


«Охтирський м’ясокомбінат», ТОВ 
«Роменський м’ясокомбінат», ТОВ 
«Агропродукт» й інші м’ясопере- 
робні підприємства. 

Стосовно жирності молока, то 
відповідно до наказу Міністерства 
аграрної політики України від 
01.07.2002 р. № 176 п. 1.3 надаєть¬ 
ся роз’яснення з заповнення фор¬ 
ми № 1 — ТН (МС) «Спеціалізо¬ 
вана товарна накладна на переве¬ 
зення молочної сировини», якою 
передбачено, що фактичний вміст 
жиру вказується за даними лабора¬ 
торії вантажовідправника молока. 
Якщо у вантажовідправника (в 
цьому випадку у фізичної особи) 
виникають сумніви щодо жирнос¬ 
ті молока, то він має можливість 
визначити її в лабораторії сільгос¬ 
ппідприємства або в лабораторії 
кооперативу із заготівлі молока, у 
лабораторії молокоприймального 
підприємства та в лабораторіях на¬ 
уково-дослідних установ. 

Продукцію городництва та са¬ 
дівництва доцільно збувати на міс¬ 
цевих продовольчих ринках, яр¬ 
марках або діючим підприємствам 
Укоопспілки. 


Статус «Ветеран праці» надають 


Скільки років потрібно пропрацювати, щоб отрима¬ 
ти статус «Ветеран праці»? Мій стаж роботи — 33 
роки... 

Ганна ПАНАСЕЙКО. 

Антрацит 

Луганської області. 

Відповідає заступник директора Департаменту у 
справах ветеранів і людей похилого віку Міністерства 
праці та соціальної політики України Ірина КИСЛЯК: 

— Згідно зі статтею 6 Закону України «Про основ¬ 
ні засади соціального захисту ветеранів праці та ін¬ 
ших громадян похилого віку в Україні» ветеранами 
праці визнаються громадяни, які працювали на під¬ 
приємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях 
громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років 
— для чоловіків і 35 років — для жінок та вийшли на 
пенсію. 

Ветеранами праці визнаються також: 

а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових 
умовах: 

за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад 
і показників на підземних роботах, на роботах з особ¬ 
ливо шкідливими і особливо важкими умовами пра¬ 
ці, зайнятість в яких повний робочий день дає право 
на пенсію за віком на пільгових умовах — за наявнос¬ 
ті стажу роботи у жінок — 25 років і у чоловіків — 30 
років (до зазначеного списку військовослужбовці не 
включені); 

за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад 


і показників зі шкідливими та важкими умовами пра¬ 
ці, зайнятість в яких повний робочий день дає право 
на пенсію за віком на пільгових умовах: за наявності 
стажу роботи у жінок — 30 років і у чоловіків — 35 
років (до зазначеного списку військовослужбовці не 
включені); 

відповідно до пунктів «в»—«з» статті 13 та статті 52 
Закону України «Про пенсійне забезпечення»: за на¬ 
явності стажу роботи у жінок — 30 років і у чоловіків 
— 35 років; 

відповідно до частини першої статті 18 Закону Ук¬ 
раїни «Про пенсійне забезпечення»: за наявності ста¬ 
жу роботи у жінок — 25 років і у чоловіків — 30 ро¬ 
ків. 

Згідно з пунктами «в»—«з» статті 13 Закону Укра¬ 
їни «Про пенсійне забезпечення» на пільгових умо¬ 
вах мають право на пенсію трактористи-машиністи; 
жінки, які працюють трактористами-машиністами; 
жінки, які працюють доярками (операторами ма¬ 
шинного доїння), свинарками-операторами; жінки, 
зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, 
збиранні та післязбиральній обробці тютюну; робіт¬ 
ниці текстильного виробництва; жінки, які працю¬ 
ють у сільськогосподарському виробництві та вихо¬ 
вали п’ятеро і більше дітей; водії міського пасажир¬ 
ського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамва¬ 
їв) і великовагових автомобілів, зайнятих у техноло¬ 
гічному процесі важких та шкідливих виробництв. 



Є цуценя, тепер потрібна ветклініка 




Підкажіть, будь ласка, на що звер¬ 
тати увагу при виборі ветеринарної 
клініки? У нас маленьке цуценя, й неза¬ 
баром потрібно буде йти перший раз до 
лікаря. А як його вибрати — не збагне¬ 
мо... 

Ганна ПРОКОПЕНКО. 

Запоріжжя. 

Відповідає доктор ветеринарної ме¬ 
дицини Євгенія СНЄЖКО: 

— Насамперед, якщо ви вже купи¬ 
ли домашнього улюбленця (або тіль¬ 
ки збираєтеся це зробити), вам нале¬ 
жить придбати літературу про вашого 
вихованця. Дуже важливо знати, як 


необхідно доглядати за новим чле¬ 
ном вашої родини, з огляду на тон¬ 
кощі його характеру, властиві породі 
звіра. Адже тварини, як і люди, дуже 
різні й за характером, і за схильнос¬ 
тями до захворювань. Але, звичайно, 
найкраще вам допоможе у всіх ваших 
питаннях ветеринар. Зараз важко да¬ 
ти конкретну рекомендацію щодо ті¬ 
єї чи тієї клініки. Почитайте в різ¬ 
них інформаційних виданнях про 
ветеринарні клініки вашого міста, 
на інтернет-сайтах — про ветерина¬ 
рію. Люди пишуть відгуки про ветлі¬ 
карів, і в такий спосіб ви самі змо¬ 


жете оцінити ветеринара. Зателефо¬ 
нуйте або сходіть у ветклініку, 
знайдіть такого лікаря, що зможе да¬ 
ти якісні рекомендації щодо вашої 
тварини. Але пам’ятайте, не завжди 
добре те, що дуже дорого. Часто 
один одному рекомендують ветліка¬ 
ря люди, які вже давно мають тва¬ 
рин і зверталися до ветеринарів. Як¬ 
що вашому цуцику ще не зробили 
щеплення, то не слід нести його у 
ветклініку, запросіть краще лікаря 
до себе додому. Адже не , що ваше 
цуценя ще не має імунітету до різно¬ 
манітних хвороб. 


«Діалог» з читачами ведуть Ірина ВАСИЛЬЧЕНКО та Оксана КАЛУГІНА. Малюнки Олексія КУСТОВСЬКОГО 
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ПОСИДЕНЬКИ 


ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2007 


Невже серед нас бродять тіні... 


■ ХОЧЕТЕ - ВІРТЕ 

Ті, хто пройшов суворий 
армійський гарт, рідко бува¬ 
ють марновірними. Хоча від 
забобонів ніхто не застрахо¬ 
ваний. У молоді роки і я звик 
жити за принципом: «Цього 
немає і бути не може». Та 
трапляються речі, котрі 
просто нічим пояснити. 
Якось ще парубком повер¬ 
тався додому місячної літ¬ 
ньої ночі (а жив на хуторці, 
що відмежовувався від села 
розлогою степовою балкою) і 
підсвідомо звернув з проторе- 
ної стежки. Що мене тоді 
потягло в бур’яни, не знаю, 
але добре пам ’ятаю, як упав 
горілиць, збитий ударом у 
підборіддя. Удар був сильний, 
проте не болючий, та мене 
збентежило не стільки це, 
як те, що довкола не було 
жодної живої душі. 

Ну, нехай це особисті 
враження, навіяні уявою. Та 
в роки мого дитинства, що 
припало на початок шістде¬ 
сятих років минулого сто¬ 
ліття, у Кінських Роздорах 
(є таке старовинне село на 
Запоріжжі) в хаті покійного 
нині Сави Сура з’явився до¬ 
мовик. Дорослих він не виз¬ 
навав, але з дітьми бавився 
залюбки. А оскільки поряд 
був розташований старий 
бригадний клуб, то й гляда¬ 
чів не бракувало. Зачувши 
про дивину, ми в неділю об¬ 
ступали вікна, а «господар» 
виконував усілякі забаган¬ 
ки. То ложку кине, то таріл¬ 
ками забрязкотить, то в кут¬ 
ку постукає... А коли був у 
доброму гуморі, то й двері 
зачиняв на внутрішній за¬ 
сув, а відчиняв, коли у вік¬ 


но попрохають зробити таку 
ласку. І замка не треба, та й 
хто зайде, коли знає, що в 
хаті творяться подібні дива? 
Але дорослі не оцінили цієї 
доброти й освятили хату... 

На початку дев’яностих 
років, коли усі перехворіли 
інопланетними візитерами 
та літаючими тарілками, ме¬ 
ні зателефонував завідувач 
ферми із с. Григорівка По- 
логівського району Григорій 
Товстоног. Він дуже не лю¬ 
бив брехунів, а тут не 
знав, що й думати. Сіль- 
чанка, яку він добре 
знав і поважав за сум¬ 
лінність у роботі, рап¬ 
том почала розповіда¬ 
ти про такі речі, від 
яких по спині бігали 
мурашки. Але жінка 
стверджувала, шо го¬ 
ворить щиру правду, 
тож потрібно було 
комусь її послухати. 

Відверто кажучи, з 
мене теж судді не вий¬ 
шло, бо в таких випадках 
можна лише руками розво¬ 
дити. А сталося ось що. На 
початку шістдесятих років 
минулого століття Оксана 
Потоцька разом з малоліт¬ 
ньою донькою оселилася в 
новій хаті. Щоб у першу ніч 
не було страшно, попрохала 
побути з ними молодшого 
брата, але Анатолій не схотів 
псувати собі вечір і подався 
до клубу. Наближалася пів¬ 
ніч, і крізь сон жїїгка почула, 
як на вхідних дверях брязну¬ 
ла защіїїка, а потім до хати 
зайшов невисокий череватий 
чоловічок. З переляку Оксана 


Антонівна забилася в куток. І 
тут під впєнами лунко відгук¬ 
нулися кроки брата, котрий 
повертався з клубу. Непроше- 
ному гостеві свідок був не 
потрібний, але перед тим, як 
зникнути, він розв’язно ляс¬ 
нув жїїтку долонею й нахабно 
заявив: «Нічого, тепер ти жи¬ 
тимеш сама, і я часто прихо- 
дитиму!» 


Удосвіта Оксана побігла 
до матері й розповіла про бі¬ 
ду, яка спіткала по новосіл¬ 
лі. Вислухавши, старенька 
порадила нікому про це не 
казати і за нагоди освятити 
хату. Але церкви тоді позак¬ 
ривали, зате непрошений 
гість на правах господаря 
з’являвся мало не щоночі. 

— Коли заходив через 
двері, а коли — й через ди¬ 
мохід, — бідкалася жінка. — 
Увійде й починає кублитися 


біля плитки в попелі, наче 
квочка. Я часто лягала спати 
з увімкненим світлом або 
при місяці, тому й добре роз¬ 
дивилася. На вигляд — лю¬ 
дина, що обросла густою, але 
короткою шерстю. Наче ото 
в комбінезоні. На зріст неве¬ 
личкий, зате має чимале че¬ 
рево, довгий хвіст і коро¬ 
тенькі ніжки з ратицями. А 
от голос у нього звичайні¬ 
сінький, людський... 

Та от що цікаво. Донька 
Люба хоч і прожила в тій 
хаті більше десятка ро¬ 
ків, загадкового чоло¬ 
вічка жодного разу 
не бачила. Зате їй 
часто ввижався 
клубок жару, 
котрий, вскочив¬ 
ши в кімнату че¬ 
рез вікно, круж¬ 
ляв по ній і без¬ 
слідно зникав. А 
от Анатолію дове¬ 
лося «познайоми¬ 
тися» із самозван¬ 
цем, після чого він 
категорично відмо¬ 
вився ночувати в 
сестриній хаті. Ще 
й образився за те, що 
ніхто не попередив про ніч¬ 
ного «візитера». 

— Одного разу, коли в 
зачинену зсередини хату 
пробрався оцей чудернаць¬ 
кий чоловічок, я мало не 
зомліла, — розповіла Окса¬ 
на Антонівна. — А він під¬ 
ходить і каже: «Не бійся!» 
Двері знову — рип. «О, вже 
й наш комірник (на місце¬ 
вій говірці — карбівничий. 
— Авт.) іде! — зрадів нічний 
візитер. — Ми підемо в ін¬ 


шу кімнату й своїми спра¬ 
вами займемося!» 

Невдовзі хату освятили, 
але марно. Після того, як 
донька вийшла заміж, Ок¬ 
сана Антонівна, щоб рідше 
ночувати дома, пішла в сто¬ 
рожі. А позбутися непро- 
шеного гостя допоміг випа¬ 
док. Коли женили племін¬ 
ника Сашка, кілька приїж¬ 
джих жінок напросилися 
ночувати. Господиня не за¬ 
перечувала, але розповіла 
їм про свої негаразди. Жін¬ 
ки виявилися не з полохли¬ 
вих, хоча й не спали решту 
ночі, а вранці одна із них 
дала добру пораду. Через 
кілька днів Оксана Анто¬ 
нівна з’їздила до церкви, 
посвятила мак і, розсіваю¬ 
чи дрібні зернята по хаті, 
приповідала: 

«Орю землю, сію мак, 

Що захочу, буде так. 

Хто цей мак збере, 

Той моє щастя забере. 

Та цей мак ніхто не збере 
І моє щастя не забере». 

А на завершення тричі 
повторила: «Амінь!» 

Востаннє нічний гість 
потурбував жінку кілька мі¬ 
сяців потому. Щоправда, 
вона бачила вже не самого 
чоловічка, а якісь руки, 
котрі мало не зіштовхнули 
її з ліжка. На тому й закін¬ 
чилися ці дивні пригоди, а 
розповіла Оксана Антонів¬ 
на про них лише для того, 
щоб допомогти іншим лю¬ 
дям. 

Микола МАНЬКО. 
Запорізька область. 

Мал. Олексія 
КУСТОВСЬКОГО. 



«Елітне житло» для Цезаря народний артист 
України будував за власними кресленнями 


■ НЕВИ ГАДАНІ ІСТОРІЇ 

Туркменський алабай Цезар, улюб¬ 
ленець народного артиста України 
Олега Школьніка, — вже шоста за 
22 роки собака в родині. Першим со¬ 
бакою став руський хорт, якого Олег 
Школьнік, котрий працював у 1984 
році в Куйбишевському драматично¬ 
му театрі, підібрав на порозі власної 
квартири. Собака помирав від ран, і 
Школьнік із дружиною Тетяною ви¬ 
ходили його в малесенькій «хрущовці». 
Потім були курцхаар, ірландський се¬ 
тер Герда та алабай Сорбонна. 

Сорбонна «згоріла» від африкан¬ 
ського вірусу, що невідомо як пот¬ 
рапив до Одеси, за два дні. Шість 
років жила вона в Школьників і 
стала не другом, а повноправним 
членом сімг, захищала територію й 
мала «напружені стосунки» зі схід¬ 
ноєвропейськими вівчарками й рот- 
вейлерами, які скривдили її в ди¬ 
тинстві. 

Шок від смерті Сорбонни був 
настільки великий, що Школьніки 
й думати не хотіли, що її місце зай¬ 
ме інший пес. Але як жити без вір¬ 
ного друга — на сімейній раді вирі¬ 
шили знову завести собаку. 

Сумнівів щодо породи й бути не 
могло — тільки алабай. Цезаря 
придбали в розпліднику. Сьогодні 
йому рік із гаком і цей «малюк» ва¬ 
жить уже більш як 70 кілограмів. 
Коли Цезаря вивели на першу про¬ 


гулянку, він зайшовся в несамови¬ 
тому гавкоті, помітивши трамвай, 
що наближався. А тепер звик, реа¬ 
гує на них спокійно. 

— У Цезаря й апартаменти по¬ 
винні бути королівські, — каже 
Олег Школьнік. — Я нікому не міг 
доручити їх будівництво, і тому за 
власними кресленнями спорудив 
дім для Цезаря. 

Він вийшов просто супер — об¬ 
шитий вагонкою, утеплений, у ньо¬ 
му вільно поміститься дитина — йо¬ 
го розміри 1,5 X 1,20 X 1 метр. 

— А Цезар і є дитина, — смієть¬ 
ся Олег Школьнік. — Страшенно 
любить сир і готовий їсти його де¬ 
сятками кілограмів. З’їсти він з’їсть, 
але хто йому дасть. 

«Вдячний хлопець» — це третє 
ім’я Цезаря, чекає не дочекається, 
коли прокинеться хазяїн. Олег 
Школьшк, ледве відкривши очі, пос¬ 
пинає у двір будинку, де в спеціаль¬ 
ному вольєрі вже крутиться від нетер¬ 
плячки Цезар. Ранкова прогулянка — 
на берег моря, добре, що артист жи¬ 
ве практично на березі. Потім ранко¬ 
вий собачий туалет, їжа й робота. 

Коли Олег Школьнік вчить роль, 
проговорює її вголос, то Цезар на 
задніх лапах уважно слухає. Начеб¬ 
то розуміє, що хазяїн готується до 
спектаклю, і допомагає йому. «Най- 
вдячніший глядач, — сміється 


Школьнік, — ніколи не буває роз¬ 
чарований». 

У собачих документах Цезар має 
ім’я Аламат, що в перекладі з тур¬ 
кменської — «Особливий». 

Цезар і справді особливий — нез¬ 
важаючи на юний вік, він мудрий і 
неметушливий: усіх у дім впускає, а 
без дозволу господаря не випускає. 
Характер у Цезаря, можна сказати, 
одеський — він ні з ким не сварить¬ 


ся — дві кішки, які живуть у родині 
Школьніків, зовсім не бояться соба¬ 
ки. Тому що Цезар не задирається й 
не конфліктує з ними. 

І ще — околишні самки алабая, 
довідавшись, що з’явився такий чу¬ 
довий сусід, мало не в чергу стають 
на шлюбну ніч. 

В’ячеслав ВОРОНКОВ. 

Одссй 

Фото Олега ВЛАДИМИРСЬКОГО. 



ВПРАВИ ДЛЯ РОЗУМУ 



Кросворд 

САН-ГО-КУ 

Для того, щоб розв'язати 
САН-ГО-КУ, необхідно 
розмістити вільні кульки з 
цифрами на незайняті місця 
так, щоб сума цифр кожно¬ 
го рядка дорівнювала числу 
праворуч, а сума цифр кож¬ 
ного стовпчика — числу 
внизу. 

Склав Іван ОКОВИТИЙ. 


Відповідь 




■ ЦЕ ЦІКАВО 

Чому 

в кішок очі 
світяться 

У деяких тварин, у 
тому числі й у кішок, 
очі здатні вловлювати й 
максимально використо¬ 
вувати навіть найслабше 
світлове випромінюван¬ 
ня. Це відбувається зав¬ 
дяки особливості будови 
очей. їх внутрішня по¬ 
верхня має блискучий 
шар, так зване дзеркало, 
яке відбиває світло, що 
падає. 

Очі нічних хижих тва¬ 
рин не виробляють світ¬ 
ло, а лише відбивають 
слабкі промені зірок. Мі¬ 
сяця, віддалених джерел 
світла, які потрапляють 
усередину очей і зосеред¬ 
жуються на їх задній по¬ 
верхні. 

У світлі автомобільних 
фар очі кішок на вулиці 
чи очі хижих тварин, які 
вийшли на узлісся, бли¬ 
щать, немов алмази. Це 
відбувається завдяки саме 
тим люстеркам, які влов¬ 
люють будь-яке, навіть 
найслабше, світло. Потім 
тварини фокусують пог¬ 
ляд на високочутливих 
фоторецепторах, підси¬ 
люючи дію світлового ім¬ 
пульсу. їхні очні дзер¬ 
кальця не просто відби¬ 
вають, а відбивають чітко 
назад. Тому, пройшовши 
лінзову систему ока, світ¬ 
ло не розсіюється навсі¬ 
біч, як це було б із дзер¬ 
калом, а повертається 
вузьким променем до 
джерела світла. 

.АБИ Б ТАК 
ЗМОГЛИ? 

Повернути 
те, що 
не твоє 

Жінка повернула в 
поліцію 65 тисяч дола¬ 
рів, які знайшла на до¬ 
розі. 

Деббі Коул, 53-річна 
американка зі штату 
Флорида, рано-вранці 
знайшла на дорозі вели¬ 
кий пластиковий пакет, 
повний купюр вартістю 
50 і 100 доларів. Однак, 
за її словами, їй навіть і 
на думку не спало зали¬ 
шити гроші собі. 

«Моя мати виховувала 
мене як чесну людину, 
так само і я виховую 
своїх дітей, — відзначає 
Д. Коул. — Усі мене 
постійно запитують, чи 
думала я про те, щоб за¬ 
лишити гроші собі. Як¬ 
що чесно, то, звичайно, 
— ні». Тепер американ¬ 
ку, чия щорічна зарплата 
становить трохи менше 
ЗО тис. доларів, чекає не¬ 
велика премія за чесність 
або додаткові вихідні дні. 

Співробітники право¬ 
охоронних органів з’ясу¬ 
вали, що пачка грошей 
випала з броньованої ін¬ 
касаторської машини, 
яка проїжджала мимо. 

За повідомленнями 
Укрінформу. 

Сторінку підготували 
Ірина ВАСИЛЬЧЕНКО 
та Оксана КАЛУГІНА. 


Непрошеному гостеві свідок був не потрібний, він нахабно заявив: «Нічого, тепер ти житимеш сама, і я часто приходитимуї 
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ОГОЛОШЕННЯ 


ГОЛОС УКРАЇНИ ■ № 203 (4203) 


Товарна біржа "АЛЬЯНС-ДНЕПР" 

оголошує про проведення аукціону з продажу 
майна ДВАТ "Трест Стахановвуглебуд” 

Лот №1 - Нежитлові приміщення розташовані за 
адресою: м. Стаханов, 3-є поселення, а саме: будівля 
контори, заг. пл. 147,87 кв.м., почат. вартість - 
21293,28 грн., з урах. ПДВ, 

будівля гаражу, заг. пл. 496,8 кв.м., почат. вартість 

- 66769,92 грн., з урах. ПДВ, гараж, заг. пл. 153,6 
кв.м., почат. вартість - 20643,84 грн., з урах. ПДВ, 
склад матеріалів, заг. пл. 691,2 кв.м., почат. вартість 

- 92897,28 грн., з урах. ПДВ, склад матеріалів, заг. пл. 
669,6 кв.м., почат. вартість - 89994,24 грн., з урах. 
ПДВ, будівля котельної, заг. пл. 55,8 кв.м., почат. 
вартість - 7499,52 грн., з урах. ПДВ. 

Лот №2 - Нежитлові приміщення розташовані за 
адресою: м. Стаханов, вул. Б.Хмельницького, 76, а 
саме: будівля АПК СШБУ, заг. пл. 893,76 кв.м., почат. 
вартість - 200023,49 грн., з урах. ПДВ, будівля гаражу- 
нарядної, , заг. пл. 90,41 кв.м., почат. вартість - 
20613,48 грн., з урах. ПДВ, будівля гаражу-прибудови, 
заг. пл. 28,03 кв.м., почат. вартість - 6390,84 грн., з 
урах. ПДВ, будівля гаражу, заг. пл. 91,52 кв.м., почат. 
вартість - 22513,92 грн., з урах. ПДВ. 

Лот №3 - Нежитлова будівля гаражу БУШБМ, заг. 
пл. 801 кв.м., розташована за адресою: м. Стаханов, 
вул. Большевик, 23а. 

Аукціон відбудеться "07" грудня 2007р. на товарній 
біржі "АЛЬЯНС-ДНЕПР" за адресою: 49051, м. 
Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 16 о 
12.00. Заявки приймаються за місцезнаходженням 
біржі. З майном можна ознайомитися з понеділка по 
п'ятницю, з 9.00 до 14.00 за місцем його знаходження. 

Для подання заявки учасник повинен сплатити 
реєстраційний внесок у розмірі 17.00 грн., а також 
гарантійний внесок - 10% від початкової вартості 
майна на розрахунковий рахунок ТБ "АЛЬЯНС- 
ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 35043383, р/р 
26008060092536 в ЗАТ КБ Приватбанк м. 
Дніпропетровськ, МФО 305299). 

Кінцевий строк приймання заявок 03.12.2007р. до 16.00. 

Контактні телефони організатора аукціону: 

(056) 7215920 


До уваги акціонерів! 

25.12.2007 р. о 14.00 за адресою: м. Київ, Музейний прову¬ 
лок, 12, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Відкри¬ 
того акціонерного товариства "Видавництво "Харків" корпора¬ 
тивне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" (місцезнаход¬ 
ження: 61037, м. Харків, проспект Московський, 247). 

Порядок денний загальних зборів: 

1. Звіт голови правління про результати діяльності товарис¬ 
тва за 2006 рік. 

2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії това¬ 
риства за 2006 рік. 

3. Затвердження балансу та річної фінансової звітності това¬ 
риства за 2006 рік. 

4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2006 рік. 

5. Про списання майна товариства. 

6. Про укладання товариством правочинів. 

7. Прийняття рішення про передачу в оренду майна товариства. 

8. Відкликання (звільнення) і утворення (обрання) виконав¬ 
чого органу товариства. 

9. Відкликання та обрання членів наглядової ради. 

10. Затвердження положень товариства. 

11. Затвердження фінансового плану товариства на 2008 рік. 

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, 
пов'язаними із порядком денним загальних зборів акціонерів за 
адресою: м. Київ, Музейний провулок, 12. 

Акціонери можуть надсилати свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів рекомендованим листом за адресою: 
01601, м. Київ, Музейний провулок, 12 не пізніше, ніж за 30 
днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде 
здійснюватись 25.12.2007 р. з 13.45 до 14.00. 

Правління товариства 


Господарським судом Сумської області (40011, м. 
Суми, пр. Шевченка, 18/1) ухвалою від 13.08.2007 р. 
порушив справу № 6/215-07 про банкрутство приват¬ 
ного підприємства «Юридично-комерційне підпри¬ 
ємство «Ю-Ком» (41100, Сумська область, м. Шос- 
тка, вул. 6-ї Гвардійської Дивізії, 14, код за ЄДРПОУ 
33326764). 

Розпорядником майна банкрута призначено Цино¬ 
ва В’ячеслава Михайловича, ліцензія серії АБ № 
271500 від 26.10.2005 р. (адреса: 40034, м. Суми, вул. 
Д. Коротченка, 17/43). 

Вимоги кредиторів приймаються протягом трид¬ 
цяти днів з дня опублікування оголошення. 


Господарський суд Миколаївської області (54009, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22) постановою від 02.10.2007 р. по справі № 10/553/06 
визнав Дочірнє підприємство «Міжріччя-Південь» Дочірнього підприєм¬ 
ства «Компанія «Міжріччя» Акціонерного товариства «Інверсьйонес 
Доркі С. А.» (код ЄДРПОУ 31553659, юридична адреса: інд. 54030, м. 
Миколаїв, вул. Нікольська, 16-а, поштова адреса: інд. 54017, м. Микола¬ 
їв, пр-т Леніна, 67, оф. 305), р/р 2600501005047 у КФ АТ «Кредит Банк» 
(Україна), МФО 321897) банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. 

Ліквідатором призначено Балєва Валентина Петровича (ліцензія 
АВ № 081124, інд. 26600, Кіровоградська обл., смт. Вільшанка, вул. 
Кірова, 65, т/факс (05250) 9-61-68, тел. 8-050-616-91-24). 


Відкрите акціонерне товариство 
«Науково-дослідний і проектно-технологічний 
інститут машинобудування» 

(84913, УКРАЇНА, м. Краматорськ, вул. Ор- 
джонікідзе, 10; код ЄДРПОУ 04601771; св. № 
06257806 серія НВ № 207763 про реєстрацію 
платника податку на додану вартість, Індивіду¬ 
альний податковий № 046017705152) повідом¬ 
ляє про проведення загальних зборів акціонерів 
товариства. Загальні збори відбудуться за міс¬ 
цем знаходження товариства у м. Краматорськ, 
Донецької обл., вул. Орджонікідзе, 10. 18 груд¬ 
ня 2007 року о 10:00. 

Порядок денний зборів: 

1. Затвердження звіту правління про резуль¬ 
тати фінансово-господарської діяльності това¬ 
риства у 2006 році та визначення основних нап¬ 
рямків діяльності на 2007 рік 

2. Затвердження Звіту наглядової ради про 
роботу за 2006 рік 

3. Затвердження Звіту та висновків ревізійної 
комісії за 2006 рік 

4. Затвердження звіту та балансу товариства 
за 2006 рік. 

5. Про розподіл прибутку товариства за під¬ 
сумками роботи у 2006 році та затвердження 
нормативів розподілу прибутку на 2007 рік. 

6. Про відкликання (обрання) Членів реві¬ 
зійної комісії. 

7. Про затвердження Внутрішнього положен¬ 
ня про порядок розгляду питань щодо розпо¬ 
рядження та використання майна ВАТ НДІП- 
ТМАШ. 

8. Про затвердження реєстратора цінних па¬ 
перів. 

З документацією з питань винесених до по¬ 
рядку денного зборів можна ознайомитися за 
місцезнаходженням товариства з 9:00 до 16:00 у 
робочі дні тижня. Ознайомлення з документа¬ 
ми припиняється за дві доби до дати проведен¬ 
ня зборів. 


Господарським судом Запорізької області 
(69001, м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4) поруше¬ 
но справу № 16/251-07 про банкрутство Відкри¬ 
того акціонерного товариства «Запорізька фірма 
«Медтехніка», код ЄДРПОУ 03568445, м. Запо¬ 
ріжжя, вул. Радіо, 17. 

Ліквідатором призначено Дерев’янко Ірину 
Олександрівну, ліцензія арбітражного керуючого 
АБ № 081029 від 10.05.2006 р. (69001, м. Запо¬ 
ріжжя, вул. Перемоги, 4, оф. 8). 

Вимоги кредиторів приймаються протягом од¬ 
ного місяця від дня опублікування оголошення. 


Постановою Господарського суду м. Києва (01030, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 44-6) № 15/135-6 від 12.09.2007 року 
ТОВ «Еладабізнес» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10, код 
ЄДРПОУ 33194815) визнано банкрутом. 

Постановою Господарського суду м. Києва (01030, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 44-6) № 15/490-6 від 12.09.2007 року 
ТОВ «Мармелад фільм» (03062, м. Київ, вул. А. Туполєва, 4-А, 
к. 35, код ЄДРПОУ 32921727) визнано банкрутом. 

Ліквідатором по вищезазначених підприємцях призначено ар¬ 
бітражного керуючого Лецкана Вячеслава Львовича (ліцензія се¬ 
рії АБ № 271494 від 26.10.2005 року, 03057, м. Київ, вул. Дов¬ 
женко, 16 В, кв. 42). 


Ліквідатор ТОВ «Проммет» (код ЄДРПОУ 
25276571) Шандрук Олександр Тихонович про¬ 
понує до продажу прості іменні акції Закрито¬ 
го акціонерного товариства «Енергія-1» (код 
ЄДРПОУ 30219653) у кількості 46 500 на суму 
за номінальною вартістю 465 000 грн. (93% ста¬ 
тутного фонду). 

Стартова ціна продажу становить 46 500 грн. 

Пропозиції прошу направляти на адресу: 
02100, Київ-100, а/с № 49, на факс 8-044-495- 
23-75(73) або за тел. 8-050-394-91-06. 


Господарський суд м. Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 
44-Б) за заявою ДПІ у Голосіївському районі м. Києва у справі № 
15/589-6 визнав 30.10.2007 р. ВАТ «Українські пухові вироби» (код 
ЄДРПОУ 00443588, м. Київ. вул. Боженко, 8, рах. 26001330213430 в 
КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, МФО 300830) банкрутом та 
розпочав ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначе¬ 
но Шніта Петра Олександровича, тел. 572-69-92, ліцензія АВ № 
347068 від 02.07.2007 р. 


Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інсти¬ 
тут нафтогазової промисловості - ДП «Науканафто- 
газ» НАК «Нафтогаз України», ЄДРПОУ 32710871 
юридична адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 
7, повідомляє про ліквідацію своєї філії «Науково- 
дослідний та проектно-конструкторський інститут 
автоматизованих систем управління транспортом га¬ 
зу» (НДПІАСУтрансгаз), яка знаходиться за адресою: 
61004, м. Харків, вул. Конєва, 16, код 26489056. 

Претензії до юридичної особи приймаються про¬ 
тягом двох місяців. 

Телефони для довідок: (044) 391-74-01 та (057) 
733-31-85. 


Постановою господарського суду м. Києва 
від 24.10.2007 року по справі №23/434-6 Това¬ 
риство з обмеженою відповідальністю «Астра- 
Світ» (03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 7, код 
ЄДРПОУ 33594058) визнано банкрутом, від¬ 
крито ліквідаційну процедуру, призначено 
ліквідатора - ініціюючого кредитора Товарис¬ 
тво з обмеженою відповідальністю «Ветком- 
сервіс». 

Вимоги кредиторів приймаються протягом 
ЗО днів від дати опублікування оголошення за 
адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18. 


Постановою Господарського суду Запорізької області 
(69001, м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4) від 25.10.2007 р. у 
справі №25/274/07 ТОВ «Онікс-М» (код ЄДРПОУ 32923355, 
р/р №26005001227001, МФО 313184 ЗФ АТ «Укрінбанк», м. За¬ 
поріжжя), розташоване за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. 
Перемоги, 63, к. 204, визнано банкрутом та відкрито ліквіда¬ 
ційну процедуру. 

Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Петренко А. 
Є., ліцензія АБ №116126 від 29.12.2004 р. (адреса: 69114, м. Запо¬ 
ріжжя, пр. Ювілейний, буд.18, кв. 17, тел.: 8 (061) 289-19-24). 

Претензії кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня 
опублікування оголошення. 


Господарським судом Запорізької обл. (69001, м. 
Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4) порушено справу № 
19/166/07 про банкрутство Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Агрофірма Правда» (71401, Запо¬ 
різька обл., с. Велика Белозірка, вул. Гвардійська, 12, 
код ЄДРПОУ 30155307). 

Розпорядником майна призначено арбітражного 
керуючого Кравченко Родіона Миколайовича (71504, 
Запорізька обл., м. Енергодар, а/с № 442, ліцензія 
СА № 307353 від 22.03.07 р„ тел. (066) 143-97-78). 

Заяви кредиторів та можливих санаторів прийма¬ 
ються протягом 30 днів з моменту опублікування 
оголошення. 


Господарський суд Миколаївської області Постановами: 

- від 30 жовтня 2007 року (справа №14/729/07) визнав бан¬ 
крутом та розпочав ліквідаційну процедуру Товариства з обме¬ 
женою відповідальністю «БПН», ЄДРПОУ 34949270, м. Мико¬ 
лаїв, вул. Спаська, 1; 

- від 25 жовтня 2007 року (справа №14/643/07) визнав бан¬ 
крутом та розпочав ліквідаційну процедуру Товариства з обме¬ 
женою відповідальністю «ПРОМТОРГ-ГРУП», ЄДРПОУ 
34992546, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 57. 

Ліквідатором призначено Томашевського О. О. (ліцензія 
Державного департаменту з питань банкрутства АВ №158229), 
м. Миколаїв, вул. Робоча, 7, оф. 72, к. т.: (0512) 36-72-27. 

Претензії кредиторів приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення. 


Втрачено Свідоцтво про дер¬ 
жавну реєстрацію та Довідка про 
взяття на облік платника подат¬ 
ків Форми № 4-ОПП Приватно¬ 
го підприємця Тищенко Мотро- 
ни Іванівни (ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 1727111022). 


До уваги акціонерів ЗАТ «Підприємство теплових мереж» 
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

На виконання рішення Правління ЗАТ «Підприємство тепло¬ 
вих мереж», 22 грудня 2007 року будуть проводиться загальні збо¬ 
ри (конференція) акціонерів підприємства. 

Рішенням від 25.10.2007 р. Правлінням ЗАТ «Підприємство 
теплових мереж» затверджено наступний порядок денний звітно- 
виборних загальних зборів: 

1. Звіт голови Правління ЗАТ «Підприємство теплових мереж» 
про фінансово-господарську діяльність підприємства. 

2. Звіт Голови ревізійної комісії ЗАТ «Підприємство теплових ме¬ 
реж» та затвердження річного звіту та висновків ревізійної комісії. 

3. Обрання Голови правліїгня ЗАТ «Підприємство теплових мереж». 

4. Обрання керівних статутних членів органів ЗАТ «Підприєм¬ 
ство теплових мереж»: 

а) правління ЗАТ «Підприємство теплових мереж»; 

б) членів Спостережної Ради ЗАТ «Підприємство теплових ме¬ 
реж»; 

в) членів ревізійної комісії ЗАТ «Підприємство теплових ме¬ 
реж». 

5. Затвердження реєстратора ЗАТ «Підприємство теплових ме¬ 
реж» в особі Сумської філії ЗАТ КБ «ПриватБанк». 

6. Затвердження плану дій керівних органів ЗАТ «Підприємство 
теплових мереж» на 2008 рік. 

7. Розгляд заяв акціонерів. 

Загальні збори (конференція) відбудуться за адресою: м. Суми, 
вул. 2-га Залізнична, 10. 

Учасникам зборів ЗАТ «Підприємство теплових мереж» необ¬ 
хідно мати при собі паспорт, для представників акціонерів - дові¬ 
реність, що підтверджує повноваження на участь. 

Час реєстрації з 9.00 до 9.45. 

Початок зборів о 10.00 годині. 

Правління. 


Господарський суд Миколаївської області (54009, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22): 

Постановою від 30.10.2007 року по справі №2/625/07 визнав Закри¬ 
те акціонерне товариство «Темікс» банкрутом та відкрив ліквідаційну 
процедуру, поштова адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, код 
ЄДРПОУ 13841758, р/р 26002640842521 у МОФ АКБ «Укрсоцбанк», 
МФО 326018; 

Постановою від 29.10.2007 року по справі №2/553/07 визнав Селян¬ 
ське фермерське господарство «Ча-Кон» банкрутом та відкрив ліквіда¬ 
ційну процедуру поштова адреса: 57440, Миколаївська область, Бере- 
занський район, с. Кімівка, вул. Терешкової, 2, код ЄДРПОУ 19301595, 
р/р 26006640842420 у МОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 326018. 

Ліквідатором призначено Фоменко В. М., ліцензія серія АБ №271514 
від 08.11.2005 р., 54008, м. Миколаїв, проспект Жовтневий, 1, каб. 37, 
тел.: 8 (0512) 24-91-58. 

Претензії кредиторів приймаються протягом тридцяти днів з дня 
опублікування оголошення. 


Постановами Господарсько¬ 
го суду м. Києва визнані бан¬ 
крутами та відкрито ліквідацій¬ 
ну процедуру стосовно: 

— по справі № 15/784-6 ПП 
«Рекламне телебачення «Мар- 
кет-ТВ» (м. Київ, вул. Кіквідзе, 
11; код ЄДРПОУ 34937134); 

— по справі № 15/785-6 ТОВ 
«Гранд-Хім ТС» (м. Київ, вул. 
П. Лумумби, 15-А; код ЄД¬ 
РПОУ 34616831); 

— по справі № 15/786-6 ТОВ 
«Торг-Архбуд» (м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 41-А; код ЄДРПОУ 
32851878). 

Ліквідатором призначено ар¬ 
бітражного керуючого Несте¬ 
ренка С. С. 

Заяви кредиторів прийма¬ 
ються протягом місяця з дня 
виходу оголошення. 


Реклама в газеті «Голос України» - тел. 453-44-56, факс 449-85-62 





















































ОГОЛОШЕННЯ 


ГОЛОС УКРАЇНИ ■ № 203 (4203) 


ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2007 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

АКЦІОНЕРНОЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРРІЧФЛОТ" 

(код ЕДРПОУ 00017733) 

Повідомляємо, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів 
Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот", 
які відбудуться 23 листопада 2007 року 

(повідомлення опубліковане у газеті "Голос України від 05.102007р. № 179 (4179) 
було доповнено наступними питаннями: 

2. Про скасування внутрішніх положень та локальних нормативних актів АСК 
"УКРРІЧФЛОТ" в тому числі Положення про загальні збори акціонерів АСК 
"УКРРІЧФЛОТ" (у формі відкритого акціонерного товариства), Положення щодо доступу 
акціонерів АСК "УКРРІЧФЛОТ" (у формі відкритого акціонерного товариства) до 
інформації про акціонерне товариство, Про спостережну раду АСК "УКРРІЧФЛОТ" (у 
формі відкритого акціонерного товариства), Про ревізійну комісію АСК "УКРРІЧФЛОТ" (у 
формі відкритого акціонерного товариства), Про правління АСК "УКРРІЧФЛОТ" (у формі 
відкритого акціонерного товариства), Положення про викуп АСК "УКРРІЧФЛОТ" акцій 
власної емісії та їх подальше розміщення. 

3. Про відкликання членів Наглядової ради АСК "УКРРІЧФЛОТ". 

4. Про обрання членів Наглядової ради АСК "УКРРІЧФЛОТ". 

5. Про відкликання членів Ревізійної комісії АСК "УКРРІЧФЛОТ". 

6. Про обрання членів Ревізійної комісії АСК "УКРРІЧФЛОТ". 

7. Про внесення змін та доповнень до статутів Дочірнього підприємства "Запорізький 
річковий порт” АСК "УКРРІЧФЛОТ”, Дочірнього підприємства "Херсонський річковий 
порт" АСК "УКРРІЧФЛОТ", Дочірнього підприємства "Миколаївський річковий порт" АСК 
"УКРРІЧФЛОТ" та Дочірнього підприємства "Дніпропетровський річковий порт” АСК 
"УКРРІЧФЛОТ” шляхом викладення статутів у новій редакції. 

8. Про внесення змін та доповнень до положень про філії та відділення АСК 
"УКРРІЧФЛОТ”: Дніпропетровська ремонтно-експлуатаційна база флоту, Вилківська РЕБ 
флоту, Агентство по комплексному обслуговуванню та агентуванню транспортного флоту 
в м. Ізмаїлі "Дунай-Дніпротранс", Херсонське Агентство по організації руху та 
обслуговуванню транспортних суден АСК "УКРРІЧФЛОТ”, розрахунково-касовий пункт 
АСК "УКРРІЧФЛОТ" у м. Херсоні, розрахунково-касовий пункт АСК "УКРРІЧФЛОТ" у м. 
Дніпропетровську, розрахунково-касовий пункт бухгалтерсько-фінансової служби АСК 
"УКРРІЧФЛОТ" у м. Запоріжжі, Херсонський суднобудівний - судноремонтний завод ім. 
Комінтерну, Запорізький суднобудівний - судноремонтний завод, Чернігівський 
суднобудівний - судноремонтний завод, Спортивно оздоровчий комплекс "Водник", - 
шляхом викладення положень у новій редакції. 

9. Про зміни (збільшення) статутного капіталу АСК "Укррічфлот" шляхом збільшення 
кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

10. Про визначення порядку розміщення акцій (закрите або відкрите розміщення). 
Затвердження протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій та 
затвердження проспекту емісії акцій або затвердження протоколу рішення про закрите 
(приватне) розміщення акцій. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких 
передбачено розміщення акцій, у разі прийняття рішення про закрите (приватне) 
розміщення. 

11. Про визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів, 
виконавчий орган, наглядова рада або інший орган АСК "Укррічфлот"), якому надаються 
повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; залучення до 
розміщення акцій андеррайтера; визначення та/або зміна строку початку та закінчення 
розміщення акцій; внесення змін до проспекту емісії акцій;прийняття рішення про 
дострокове закінчення розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде 
розміщено достроково); затвердження результатів розміщення акцій та звіту про 
результати розміщення акцій прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та 
повернення коштів, унесених в оплату за акції. 

12. Про визначення уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) 
уповноваженого органу АСК "Укррічфлот", яким надаються повноваження отримувати від 
акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного 
права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо 
це передбачено умовами розміщення акцій); по проведенню дій щодо забезпечення 
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких 
прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій. 

Додаткова інформація до питання 9 порядку денного: 

Мотиви та мета збільшення статутного капіталу: збільшення розміру статутного 
капіталу товариства, поповнення обігових коштів Товариства. 

Спосіб збільшення статутного капіталу: збільшення кількості акцій існуючої 
номінальної вартості (0,35 грн.). 

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу: статутний капітал збільшується 
на 24 820 664 (двадцять чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч шістсот шістдесят 
чотири) гривні 40 копійок, внаслідок чого буде досягнуто розмір статутного капіталу у 
сумі 27 578 516 (двадцять сім мільйонів п'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот шістнадцять) 
гривень. 

Проект змін до статуту, пов ’язаних із збільшенням статутного капіталу: 

Пункт 6.1 та пункт 6.2 статуту АСК "УКРРІЧФЛОТ" викласти у наступній редакції: 

” 6.1. Статутний капітал Компанії складає 27 578 516,00 (двадцять сім мільйонів 
п'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 00 копійок). 

6.2. Статутний капітал Компанії поділений на 78 795 760 (сімдесят вісім мільйонів 
сімсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,35 гривень (тридцять п'ять копійок) кожна." 

Дані про кількість акцій, що планується випустити додатково: 70 916 184 (сімдесят 
мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) простих іменних акцій 

Загальна номінальна вартість акцій, які планується випустити додатково: 24 820 664 
(двадцять чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч шістсот шістдесят чотири) гривні 40 
копійок. 

Відомості про нову номінальну вартість акцій, які планується випустити додатково: 
номінальна вартість акцій не змінюється та становить 1 акція - 0,35 (тридцять п'ять) 
гривень. 

Права акціонерів при додатковому випуску акцій: всі акціонери АСК "Укррічфлот" 
мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, 
пропорційній їх частці у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" на дату початку 
розміщення. 

Дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються: 

Підписка на акції (розміщення акцій) додаткової емісії проходить з 10 грудня 2007 
року по 19 грудня 2007 року (включно). За рішенням уповноваженого органу емітенту 
строки розміщення можуть бути змінені. 

Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного 
капіталу: збитки акціонерів, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, не 
передбачаються. 

Довідки за телефоном: 

8 044 428 86 94 , 8 044 428 85 98 , 8 044 428 85 75 , 8 044 428 83 06 . 


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє: 

29 жовтня 2007р. внесено зміни до Реєстру банків-учасників (тимчасових 
учасників) Фонду. Банк - тимчасовий учасник Фонду Закрите акціонерне това¬ 
риство "Український кредитний банк" (м. Дніпропетровськ, реєстраційний но¬ 
мер у Фонді № 098) змінив назву на ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АКЦЕНТ-БАНК" (довідка тимчасового учасника Фонду № 18Т від 29.10.2007). 


Універсальна Аграрно-Промислова Товарна Біржа 

Пропонує для продажу на прилюдних торгах: 

1. ЛОТ №1 - Цілісний майновий комплекс ЛОК «Карпати», що розташований урочищі Дуб¬ 
рівка, 2 (два), с Новоселиця Долинського району Івано-Франківської області, а саме: 

• Клуб - їдальня ОЦ (Л-А) - 1 597,5 кв. м. 

•Спальний корпус ОЦ (Л-Б) - 1 861,4 кв. м. 

•Котельна ОЦ (Л-Д, Д) - 231,4 кв. м. 

•Прохідна ОЦ (Л-Ж) - 12,9 кв. м. 

Початкова вартість становить 2 585 000,00 грн. 

Торги по даному об’єкту будуть проводитися 26 листопада 2007 р. об 11 год. 00 хв. 

2. ЛОТ №1 - Цілісний Торговий комплекс по переробці м’яса в Галицькому районі Івано- 
Франківської області, який складається: 

•Виробнича площа - 741,4 кв. м. 

•Адміністративна площа - 90,6 кв. м. 

•Площа складів - 607 кв. м. 

•Підсобні приміщення - 36 кв. м. 

Початкова вартість становить 2 000 000,00 грн. 

Торги по даному об’єкту будуть проводитися 27 листопада 2007 р. об 11 год. 00 хв. 

3. ЛОТ №1 - Гірськолижна база (мотель, сауна, кафе-бар, більярдна в с. Яблучниця Ярем¬ 
чанської міської ради. Початкова ціна 4 000 000,00 грн. 

Торги по даному об’єкту будуть проводитися 28 листопада 2007 р. об 11 год. 00 хв. 

4. ЛОТ №1 - Торговий комплекс, що розташований: вул. Січ. Стрільців, 26, смт. Перегінськ 
Рожнятівського району Івано-Франківської області, загальною площею 3 564,7 кв. м. Почат¬ 
кова вартість становить - 5 351 550,00 грн. 

ЛОТ N92 - Житловий будинок, гараж (250 кв. м) та приватизована земельна ділянка пло¬ 
щею 0,1000 га, що знаходиться в с. Рожнятів Івано-Франківської області, неподалік ліс та смт. 
Перегінськ. Початкова вартість становить 710 000,00 грн. (сімсот десять тисяч гривень). 

Торги по даному об’єкту будуть проводитися 29 листопада 2007 р. об 11 год. 00 хв. 

5. ЛОТ N91: 

1. Земельна ділянка площею 0,7844 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. «Стоїщі» Ярем¬ 
чанської міської ради Івано-Франківської області, цільове використання - ведення особисто¬ 
го селянського господарства. Початкова вартість земельної ділянки становить 3 030 000,00 
грн. 

2. Земельна ділянка площею 0,25 га, яка розташована в с. Поляниця, урочище «Стоїще» 
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, цільове використання - будівництво та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Початкова вартість зе¬ 
мельної ділянки становить 694 375,00 грн. 

Торги по даному об’єкту будуть проводитися 04 грудня 2007 р. об 11 год. ЗО хв. 

6. ЛОТ N91 - Колиба, площа - 250 кв. м. в с. Микуличин. Початкова вартість 500 000,00 
грн. 

ЛОТ N93 - Земельна ділянка під АЗС, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 
67-6, м. Долина. Початкова вартість - 500 000 грн. Івано-Франківської області, м. Болехів. 
Початкова вартість - 500 000 грн. Автозаправочна станція, що знаходиться за адресою: вул. 
Глібова, 52, м. Калуш Івано-Франківської області. Початкова вартість - 650 000,00 грн. 

ЛОТ N93 - Сім будинків під ключ, на земельних ділянках по 5 сот, що знаходиться в с. Гу- 
та. Початкова вартість - 4 000 000,00 грн. 

Торги по об’єкту ЛОТ №1 будуть проводитися 05 грудня 2007 р. об 11 год. 

Торги по об’єкту ЛОТ №2 будуть проводитися 05 грудня 2007 р. о 12 год. 

Торги по об’єкту ЛОТ №3 будуть проводитися 05 грудня 2007 р. о 13 год. 

7. ЛОТ №1 - Ресторан «Турист» в центрі м. Яремча навпроти Яремчанської міської ради. 
Початкова ціна - 13 635 000,00 грн. 

Торги по даному об’єкту будуть проводитися 06 грудня 2007 р. об 11 год. 

Для участі в торгах (аукціонах) покупці сплачують гарантійний внесок - 10% та ліцензійний 
збір - 0,1% від початкової вартості об'єкту, реєстраційний внесок - 34,00 грн., на р/р УАПТБ 
260034154 в ІРОД АППБ «Аваль», МФО 336462, код ЄДРПОУ 32077865. Більш детальну ін¬ 
формацію можна отримати за адресою: 

м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14, 5-й поверх, тел. 50-12-30, 80507264978. 


Згідно ухвали господарсько¬ 
го суду Вінницької області 
(21036, м. Вінниця, Хмельниць¬ 
ке шосе, 7) від 11 жовтня 2007 
року у справі N 2 5/497-07 Сіль¬ 
ськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю 
«Золотий колос» (юридична ад¬ 
реса: 23120, с. Кирилівці, Жме¬ 
ринського району, Вінницької 
області; інд. код 03732940, р/р 
260043920 ВОД АППБ «Аваль», 
МФО 302247) визнано бан¬ 
крутом. 

Розпорядником майна приз- 
начего Гонту Оксану Анатоліїв¬ 
ну (м. Вінниця, вул. П. Запо¬ 
рожця, 46-а, кв. 11, ліцензія АБ 
№ 271776 від 10.04.2006 р.). 

Претензії кредиторів та зая¬ 
ви санаторів приймаються гос- 
подарськом судом протягом 
місяця з дня опублікування. 


Господарським судом Він¬ 
ницької області (21036, м. Він¬ 
ниця, Хмельницьке шосе, 7) 
постановою від 01 листопада 
2007 року по справі № 10/270- 
07 визнано боржника Приватне 
підприємство «Реванш-С» 
(22700, Вінницька область, Іллі- 
нецький район, м. Іллінці, вул. Б. 
Хмельницького, ЗО, р/р 
26007035533102 в АКБ «Укрсіб- 
банк», МФО 351005, код ЄД¬ 
РПОУ 32990641) банкрутом і 
відкрито ліквідаційну процедуру. 
Ліквідатором призначено Іллі- 
нецьку МДПІ (адреса: 22700, 
Вінницька область, м. Іллінці, 
вул. Пестеля, 3, тел. 2-11-50). 

Кредитори протягом місяця 
після опублікування даного ого¬ 
лошення можуть звертатися із 
заявою про визнання кредито¬ 
ром по справі. 


Господарським судом Донецької області (83000, 
м. Донецьк, вул. Артема, 157) постановою від 
30.10.2007 р. у справі № 45/45Б визнано банкру¬ 
том боржника Відкрите акціонерне товариство з 
виконання агрохімічних робіт «Райагрохім» (Украї¬ 
на, 87300, Донецька обл., Амвросіївський район, 
м. Амвросіївка, пров. Зелений, 20), п/р № 
26008301462903 в філії Промінветсбанку України в 
м. Торез, МФО 334282, код ЄДРПОУ 05488271) та 
відкрито ліквідаційну процедуру. 

Ліквідатором призначено Пашкову Тетяну Юріїв- 
ну, ліцензія серія АВ N9 347221 від 21.09.2007 р., 
поштова адреса: 83122, м. Донецьк, вул. Куйбише- 
ва, буд. 240, кв. 50. 

Претензії кредиторів приймаються протягом ЗО 
(тридцяти) днів з дня опублікування оголошення. 


Господарський суд м. Києва (01030, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 44-6) ухвалою від 

23.08.2007 р. порушив провадження у справі 
N915/672-6 про визнання банкрутом СПД - фізич¬ 
ну особу Безсудного Василя Юрійовича (02217, 
м. Київ, вул. Закревського, 57, кв. 42, код ЄД¬ 
РПОУ 2766210473). 

Господарський суд м. Києва (01030, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 44-6) ухвалою від 

09.08.2007 р. порушив провадження у справі 
N943/477 про визнання банкрутом КП «Електро- 
південмонтаж» (02094, м. Київ, пр. Червоногвар- 
дійський, 2, код ЄДРПОУ 19246755). 

Розпорядником майна призначено Назаренка 
Олександра Олексійовича (ліцензія серії АВ 
№347085 від 11.07.2007 р.). 

Претензії кредиторів та заяви можливих сана¬ 
торів приймаються протягом ЗО днів з дати опуб¬ 
лікування оголошення. 

Окружний адміністративний суд м. Києва вик¬ 
ликає відповідача СПД фізичну особу Красно- 
польського Олега Едуардовича (02225, м. Київ 
пр-т Маяковського, 28-А, кв. 16, код ЄДРПОУ 
2308607010) в судове засідання на 09.11.2007 р. 
о 10 год. 00 хв. у кабінеті N94 за адресою: м. Ки¬ 
їв, вул. Десятинна, 4/6, для участі у справі N93/25 
за позовом ДПІ у Деснянському районі м. Києва 
(02217, м. Київ, вул. Закревського, 41) про стяг¬ 
нення боргу за рахунок активів боржника. 

Визнати явку відповідача в судове засідання 
обов’язковою. 


Постановою господарського 
суду Луганської області (91000, 
м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, За) 
по справі N9 Б-20/1206 згідно 
постанови від 18.10.2007 р. виз¬ 
нано банкрутом Відкрите акціо¬ 
нерне товариство "Лутугинське 
хлібоприймальне підприємство" 
(ЄДРПОУ 00957241, смт. Луту- 
гине, Луганської області, вул. 
Залізнична, 2). 

Ліквідатором призначено 
Чистолінова Володимира Івано¬ 
вича (с. Георгіївка, Лутугинсько- 
го району, Луганської області, 
вул. Жовтнева, 5, кв. 1). 

Претензії кредиторів прийма¬ 
ються ліквідатором протягом 
тридцяти днів від опублікування 
оголошення. 


Постановою господарсько¬ 
го суду Запорізької області 
(69000, м. Запоріжжя, вул. 
Шаумяна, 4) від 25.10.2007 р. 
по справі N925/37/06 Закрите 
акціонерне товариство «Запо¬ 
різький котельно-монтажний 
завод» (юридична адреса: 
69009, м. Запоріжжя, вул. Фі¬ 
нальна, 1-Д (ЄДРПОУ 
01412526) визнано банкрутом 
та відкрита ліквідаційна про¬ 
цедура. 

Ліквідатором призначено 
Кретову О. А. (ліцензія 
№347112 від 20.07.2007 р., 
69006, м. Запоріжжя, а/с 123; 
тел.: (8061) 213-32-14, 233- 
82-67. 


* «Р РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ 

ЦЕНТР З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА 

ДОГОВІР З МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІКИ ТА З 
ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 24.05.01. ЗА №14 

проводить навчальний курс 

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ 

(розпорядник майна, керуючий санацією, 
ліквідатор) 

з 19 по 24 листопада 2007 р. 
та з 24 по 28 грудня 2007 р. 
і надає поєний комплекс 



Адреса: 03680. м. Київ, вул. Олени Теологи,8 
(044) 495-21-19, 495-21-20 
е-таіі: агЬі1ог(а:ідкг.пе1 ЛКр: уущ/хагЬіїег.кіеу.иа 


Постановою Господарського 
суду Запорізької області (69001, 
м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4) 
від 29.10.2007 року по справі 
№19/215/07 ПП «СЕМ» (код ЄД¬ 
РПОУ 31329231, 69013, м. Запо¬ 
ріжжя, вул. Військбуд, р/р 
№26001038705502 в АКБ «Ук- 
рСиббанк», м. Запоріжжя) визна¬ 
но банкрутом та відкрита ліквіда¬ 
ційна процедура. 

Ліквідатором призначено Мар- 
тиненко Наталію Михайлівну (лі¬ 
цензія АВ N9307514 від 
14.05.2007 р., адреса: 69035, м. 
Запоріжжя, пр. Маяковського, 
буд. 12, кв. 5, тел.: 8-061-289-24- 
88 ). 

Претензії кредиторів прийма¬ 
ються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення. 


Господарським судом Запо¬ 
різької області (69001, м. За¬ 
поріжжя, , вул. Шаумяна, 4) по¬ 
рушено справу № 16/249/07 
про банкрутство Закритого ак¬ 
ціонерного товариства «Стан- 
коінтек», код ЄДРПОУ 
05476960, м. Запоріжжя, вул. 
Запорізького козацтва, 6а. 

Ліквідатором призначено 
Дерев’янко Ірину Олександрів¬ 
ну, ліцензія арбітражного керу¬ 
ючого АБ N9 081029 від 
10.05.2006 р. (69001, м. Запо¬ 
ріжжя, вул. Перемоги, 4, оф. 8). 

Вимоги кредиторів прийма¬ 
ються протягом одного місяця 
від дня опублікування оголо¬ 
шення. 


Реклама в газеті «Голос України» - тел. 453-44-56, факс 449-85-62 


15 







СПОРТ 

ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2007 ■ № 203 (4203) 


7 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західній половині дощ і мокрий сніг, 
на дорогах ожеледиця; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 
4—9° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 11° морозу, 
на крайньому заході та узбережжі морів близько нуля; вдень від 2° морозу до 3° тепла, 
на півдні та Закарпатті 2—7° тепла. 



Турнірна хроніка 

Фехтування. Прага (Чехія). Першість Європи се¬ 
ред юніорів. Друге «золото» для України завоювала 
команда шаблістів у складі Дмитра Пундика, Андрія 
Я голки. Антона Кукси та Михайла Склонного. 

У чвертьфіналі українці виграли в команди Вели¬ 
кої Британії (45:31), у півфіналі — у Росії (45:42), у 
фіналі — в Угорщини (45:39). 

Баскетбол. Чемпіонат країни. Суперліга. Чолові¬ 
ки. «Миколаїв» — «Азовмаш» (Маріуполь). 78:99. 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) — «Будівельник» (Київ). 
71:61. «Одеса» — «Кривбасбаскет-Люкс». 87:76. «По- 
літехніка-Галичанка» (Львів) — «Сумихімпром». 

77:75. «Черкаські мавпи» — БК-93 «Пульсар» (Рів¬ 
не). 104:89. «Київ» — «Хімік» (Южний). 74:68. 

«Київ», «Азовмаш» — по 5 перемог, «Дніпро» — 

4, «Хімік», «Черкаські мавпи» — по 3, «Політехніка- 
Галичанка», «Будівельник», «Одеса», «Миколаїв» — 
по 2, «Сумихімпром», БК-93 «Пульсар» — по 1, 
«Кривбасбаскет-Люкс» — 0. 

Футбол. Першість країни. Перша ліга. 18-й тур. 
«Іллічівець» — «Севастополь». 4:3. «Сталь» (Ал- 
чевськ) — «Дністер». 1:1. «Оболонь» — ЦСКА. 4:3. 
«Кримтеплиця» — «Дніпро». 0:0. «Олександрія» — 
»ІгроСервіс». 3:1. «Динамо-2» — «Десна». 1:1. «Гелі- 
ос» — «Миколаїв». 2:0. «Енергетик» — «Волинь». 1:2. 
«Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Львів». 0:2. «При¬ 
карпаття» — «Фенікс-Іллічовець». 2:1. 

«Оболонь» — 39 очок, «Іллічівець» — 36, «Волинь» 
—32, «Олександрія» — 31, «Львів», «Десна» — по 30, 
«Динамо-2» — 29, «Миколаїв» — 27, «Сталь» (Ал- 
чевськ) — 26, «Кримтеплиця» — 25, «Дністер» — 23, 
«Севастополь», «ІгроСервіс» — по 22, «Геліос» — 20, 
«Дніпро» — 19, «Енергетик» — 17, «Фенікс-Іллічі¬ 
вець» — 14, «Прикарпаття», «Сталь» (Дніпродзер¬ 
жинськ) — по 12, ЦСКА — 8. 

* * * 

Результати матчів у національних турнірах команд 
—суперниць українських клубів у Лізі чемпіонів. Ан¬ 
глія. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». 2:2 (Фаб- 
регас, 48, Галлас, 90 — Галлас, 45 (автогол), Ронал- 
до, 82). Шотландія. «Кілмарнок» — «Селтік». 1:2 
(Райт, 55 —Макдоналд, 34, 36). Італія. «Емполі» — 
«Рома». 2:2 (Ваннуччі, 67, Гіовінчо, 90 — Жулі, 13, 
Бригі, 32). Португалія. «Спортінг» — «Навал». 4:1 
(Моутінью, 9, Лієдсон, 62, Вукчевич, 85, Гладстоун, 
90 — Дієш, 27). «Пасуш» — «Бенфіка». 1:2 (Валенте, 
29 —Родрігес, 21, Кацураніс, 85). 

Хокей. Відкритий чемпіонат Росії. Вища ліга. 
«Сокіл» (Київ) — «Дмитров». 1:2 (ОТ). «Бєлгород» — 
«Титан» (Клин). 2:4. ЦСК ВПС (Самара) — «Крис¬ 
тал» (Електросталь). 5:3. «Нєфтянік» (Альметьєвськ) 

— «Хімік» (Воскресенськ). 2:0. «Нєфтянік» (Леніно- 
горськ) — «Рязань». 5:2. «Крилья Совєтов» (Москва) 

— «Дизель» (Пенза). 3:5. «Газпром-ОГУ» (Оренбург) 

— «Кристал» (Саратов). 4:2. «Аріада-Акпарс» 
(Волжськ) — «Капітан» (Ступіно). 8:1. 

Нажонглював... 
світовий рекорд 

Вище світове досягнення 
з нетрадиційних вправ у 
гирьовому спорті встано¬ 
вив цими днями на турнірі 
у Мінську викладач фіз¬ 
культури Рівненського ба¬ 
зового медичного коледжу 
Руслан Паламарчук. 

Перекидаючи 32-кілог- 
рамову гирю з руки в ру¬ 
ку з обертанням її в по¬ 
вітрі на 360 градусів та 
фіксацією на верхній час¬ 
тині спини, а саме — в 
міжлопатковій впадині, 
виконав цю вправу 45 ра¬ 
зів за шість хвилин. Це досягнення варте того, щоб 
його зафіксували у Книзі рекордів Гіннесса. А до 
Книги рекордів України Руслан уже потрапив цього 
літа як автор світового рекорду із силового жонглю¬ 
вання 24-кілограмовою гирею аж 64 рази. 

34-річний майстер з гирьового спорту вже вкотре 
переконливо побив усі попередні, у тому числі й 
свої, рекорди із жонглювання гирею. Досі поперед¬ 
ником рекордсмена був хіба майстер спорту міжна¬ 
родного класу з гирьового спорту Юрій Щербина, 
котрий для досягнення рекорду України перекинув 
гирю 60 разів, але 16-кілограмову. 

Торік Руслан Паламарчук став абсолютним чемпіо¬ 
ном України на 11 Всеукраїнській спартакіаді праців¬ 
ників охорони здоров’я в Криму, де у своїй ваговій ка¬ 
тегорії за десять хвилин у ривку підняв гирю 213 разів. 

Спортовець не припиняє тренувань і планує вста¬ 
новити черговий рекорд з допомогою 40-кілограмо- 
вої гирі. 

Марія КОРНІЙЧУК, 
Олександра ЮРКОВА. 

Рівне. 

На знімку: світовий рекордсмен Руслан Паламар¬ 
чук. 

Фото Марії КОРНІЙЧУК. 



Тепер його знають усі 



Олега Блохіна добре 
знають люди, котрі ба¬ 
чили його в грі. Його 
блискуча швидкість, від¬ 
чуття голу дарували лю¬ 
дям величезну радість, а 
самому форвардові — 
титули, призи і медалі, 
котрих у його колекції 
назбирається на цілий 
музей. 

Тривалий час він 
жив і працював далеко 
від рідного краю. Інко¬ 
ли доходили чутки про 
його успіхи і невдачі на 
тренерській ниві в 
грецькому чемпіонаті. 

Та коли Олег Володи¬ 
мирович повернувся до¬ 
дому і очолив націо¬ 
нальну збірну України, 
познайомилася з ним і ве¬ 
личезна аудиторія вболі¬ 
вальників уже нового поко¬ 
ління. 

На щастя, колишній 
блискучий форвард виявився 
і тренером екстракласу. Слів 
на вітер не кидав, а вивів ук¬ 
раїнську команду з першого 
місця в групі до фінальної 
частини чемпіонату світу- 
2006. А там команда Блохіна 


в дебютному для себе турні¬ 
рі вийшла аж до чвертьфіна¬ 
лу, опинившись серед вісім¬ 
ки найсильніших у світі! 

Дехто вперто називає йо¬ 
го везунчиком. Але то абсо¬ 
лютна нісенітниця. За всім 
тим «везінням» криється 
грандіозний талант, заміша¬ 
ний на винятковій цілеспря- 
мовансті, працьовитості і 
честолюбстві. 


Учора мегазірці Олегу 
Блохіну виповнилося 55 
років. Мало це чи багато? 
Якщо враховувати величез¬ 
ний потенціал доброї і ко¬ 
рисної енергетики, закла¬ 
дений у цій неординарній 
особистості, то не так уже 
й багато. Сподіваємося, що 
Олег Володимирович підні- 
2 матиме планку своїх праг- 
5 нень, котрі, немає сумніву, 
ш мають безпосереднє відно- 
о шення до українського 
х футболу. 

| У великих футбольних 
і країнах є група знаменитих 
о гравців, котрі навіть не один 
о раз володіли «Золотим м’я- 
® чем». Але, скажімо, в Німеч¬ 
чині над усіма в гордій оди¬ 
нокості височіє Франц Бек- 
кенбауер, в Нідерландах — 
Йоган Кройфф. В Україні 
таким є Олег Блохін! 

Вітаючи Олега Володи¬ 
мировича з напівкруглою 
датою, бажаємо йому, його 
мамі Катерині Захарівні, та¬ 
тові Володимирові Іванови¬ 
чу, його дружині і донечкам 
щастя, здоров’я і великої 
удачі. 


Тунель — без світла у кінці?.. 


- Футбол. Чемпіонат країни. Ви- 
в ща ліга. 15-й тур. 

«Карпати» — «Дніпро». 0:1. 7 400 
глядачів. Гол: Льопа, 79. 

«Нафтовик-Укрнафта» — «Вор¬ 
скла». 2:0. 4 500. Каракевич, 28, Олефір, 57. 
Вилучено Даллку («Ворскла», 90+2, друге 
попередження). 

«Металург» (Донецьк) — «Шахтар». 0:1. 

18 000. Фернандіньо, 88. Вилучено Ілсіньо 
(«Шахтар», 70, небезпечна атака суперника, 
котрий володів м’ячем, із ризиком завда¬ 
вання травми). 

«Харків» — «Арсенал». 2:0. 1 100. Білий, 
59, 66. 

«Динамо» — «Металіст». 0:1. 4 600. Де- 
вич, 81. 

«Зоря» — «Закарпаття». 1:0. 6 000. Дунь- 
їч, 69. 

«Кривбас» — «Чорноморець». 3:0. 10 000. 
Опря, 16, Мотуз, 77, 90+2. 

«Металург» (Запоріжжя) — «Таврія». 0:0. 
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12 


м’ячів, Косирін («Металург», Донецьк) — 10, 
Селезньов («Арсенал») — 8. 

Донецькі клуби «Металург» і «Шахтар» 
останнім часом привчили нас до того, що 
матчі між ними — безкомпромісна бороть¬ 
ба, котра викликає неабиякий інтерес у ве¬ 
личезної глядацької аудиторії. Донецькі 
«дербі» справжні, непідробні і додають па¬ 
літрі українського футболу, не такому яс¬ 
кравому, як нам би хотілося, нові соковиті 
барви. Особливо гострою суперечка була в 
другому таймі. Кілька разів ситуація зупи¬ 
нялася на крайній межі перед прірвою 
грандіозної бійки. Одного разу в штовхани¬ 
ні участь узяли майже всі гравці з обох ко¬ 
манд. Але втрутився Мірча Луческу, котрий 
рішуче і впевнено розборонив гарячих 
хлопців. 

А почалося все ще на 67-й хвилині, ко¬ 
ли «металург» Даниловський на межі кар¬ 
ного майданчика збив «шахтаря» Фернан¬ 
діньо. 1 один із найперспективніших на¬ 
ших арбітрів, чернівчанин Юрій Мосейчук 
вказав на одинадцятиметрову позначку. 
Хоча то був суперечливий момент. І, зро¬ 


зуміло, гравці «Металурга» кинулися до ре¬ 
фері, наполягаючи, щоб той порадився з 
асистентом. 

Мосейчук таки поспілкувався з колегою і 
замість пенальті призначив... штрафний на 
лінії карного майданчика. Брандау надто ак¬ 
тивно протестував і за це отримав жовту кар¬ 
тку. В іншому епізоді біля бокової лінії лед¬ 
ве не спалахнула бійка. Звичайно, підвів 
умовних гостей Ілсіньо, котрий отримав чер¬ 
вону картку. Але, як часто трапляється, ек¬ 
стремальна ситуація ще більше розпалила 
«гірників». Навіть у меншості вони, не збав¬ 
ляючи високого темпу, билися за перемогу. І 
дістали приз за такий порив під завісу зустрі¬ 
чі. Жадсон виконав штрафний, а Фернан¬ 
діньо чудово зіграв на випередження і голо¬ 
вою влучно пробив у кут воріт «Металурга». 

Отже, «Шахтар» здобув чергову перемогу 
і упевнено виграв осінню частину чемпіона¬ 
ту України! 

А от у стані діючого чемпіона панує нер¬ 
вова атмосфера переживань за невиразні 
виступи і болісний процес відкату з лідиру¬ 
ючих позицій. За кілька хвилин перед по¬ 
чатком матчу в Києві на Хрещатику було 
повно молоді. Але на футбол вона і не зби¬ 
ралася, знаходячи собі інші розваги. І ті 
юнаки та дівчата, зрештою, не пошкодува¬ 
ли, бо «Динамо» вже вкотре засмутило сво¬ 
їх прихильників, котрих на трибунах стає 
дедалі менше. 

Видатний динамівський воротар, а тепер 
тренер клубної школи, заслужений майстер 
спорту Євген Рудаков, зрозуміло, болісно 
переживає те, що тепер відбувається у його 
рідному колективі. «Тунель є, а от світла в 
його кінці, на жаль, не видно», — сумно 
сказав кореспондентові «Голосу України» 
Євген Васильович, коли ділилися вражен¬ 
нями від матчу, програного харків’янам. 

Утім, найбільша прикрість не в тому, 
що чемпіон програв. Він, до речі, за су¬ 
перника мав не якогось там хлопчика для 
биття, а солідний клуб, бронзового при¬ 
зера попереднього чемпіонату. До того ж 
«Металіст» очолює відмінний тренер Ми- 
рон Маркевич. Отож головна причина 
для смутку — абсолютна розбалансова- 
ність команди, котра, схоже, не має 
спільної мети. Хвороба загострюється і 
вимагає негайного втручання. Необхідні 
радикальні заходи — хірургічні або меди¬ 
каментозні —для того, щоб принаймні 
зупинити процес «запалення». 

Р. 8. 

Як повідомила прес-оіужба ФК «Динамо» 
(Київ), у зв’язку з непрацездатністю, що ви¬ 
никла через різке загострення ішемічної хворо¬ 
би серця Йожефа Сабо, готувати команду до 
матчів чемпіонату України і Ліги чемпіонів 
тимчасово буде його асистент Олег Лужний... 

Сторінку підготував 
Віктор БРАНИДЬКИЙ 
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6 ЛИСТОПАДА 

■ 1572. Народився Кирило 
Лукаріс, православний цер¬ 
ковний діяч, викладач Ос¬ 
трозької академії. Затвер¬ 
див луцьке братство і статут 
його школи, що став зраз¬ 
ком іншим братським шко¬ 
лам. ■ 1912. Помер осново¬ 
положник української кла¬ 
сичної музики Микола Ли- 
сенко. ■ 1918 Північну Бу¬ 
ковину окупували румунські 
війська. ■ 1924. В СРСР ух¬ 
валено постанову «Про за¬ 
ходи регулювання торгівлі 
наркотичними засобами». 

■ 1927. У Севастополі від¬ 
крито картинну галерею 
(нині — художній музей ім. 
Крошицького). ■ 1943. Київ 
визволено від німецько-фа¬ 
шистської окупації. ■ 1957. 
У столиці України відкрито 
меморіальний комплекс 
Парку вічної слави. 
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